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DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, 
DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA 


ORDINANZA 6 agosto 2014. 


Calendario delle festività e degli esami per l’anno 
2014/2015. (Ordinanza n. 43). 


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
DELL’UNIVERSITA E DELLA RICERCA 


Visto l’art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del ca- 
lendario scolastico; 


Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richia- 
mata, è propria del Ministero dell’istruzione, università e 
ricerca la competenza relativa: 


alla determinazione, per l’intero territorio nazionale, 
della data della prova scritta, a carattere nazionale, com- 
presa nell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (prova di cui all’art. 11, comma 4-ter del de- 
creto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59); 


alla determinazione, per l’intero territorio naziona- 
le, della data di inizio (prima prova) dell’esame di Sta- 
to conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria 
superiore; 

alla determinazione del calendario delle festività a 
rilevanza nazionale; 


Visto l’art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 apri- 
le 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale 
«Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini 
e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel 
periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con 
eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di 
maturità»; 

Vista l’ordinanza ministeriale 8 agosto 2013, n. 696 
(Calendario delle festività e degli esami per l’anno 
2013/2014); 


Visto l’art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 
16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i 
quali «L'esame di licenza media si sostiene in un’unica 
sessione con possibilità di prove suppletive per i candi- 
dati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove sup- 
pletive devono concludersi prima dell’inizio delle lezioni 
dell’anno scolastico successivo»; 


Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, conver- 
tito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, il quale 
prevede all’art. 1, comma 24, alcune disposizioni sulle 
celebrazioni e le festività, concernenti anche la determi- 
nazione annuale delle date delle festività dei Santi Patroni; 

Considerato che le disposizioni sulle celebrazioni e le 
festività di cui al citato art. 1, comma 24, del decreto-leg- 
ge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge 
n. 148/2011, sono attuate con apposto decreto del Presi- 
dente del Consiglio dei ministri; 

Atteso che il decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri di cui trattasi non risulta ancora emanato; 


Ritenuto pertanto che fino all’emanazione del decreto 
del Presidente del Consiglio dei ministri, sono conferma- 
te le date delle festività dei Santi Patroni determinate se- 
condo la normativa precedente all’art. 1, comma 24, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con mo- 
dificazioni dalla legge n. 148/2011; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 ot- 
tobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali 
per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico 
dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi 
serali, a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, 
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 


Vista la circolare n. 36 del 10 aprile 2014 - Istruzioni 
per l’attivazione dei Centri provinciali per l’istruzione de- 
gli adulti (CPIA) e per la determinazione delle dotazioni 
organiche dei percorsi di istruzione degli adulti di pri- 
mo livello [art. 4, comma 1, lett. a)], di alfabetizzazione 
e apprendimento della lingua italiana [art. 4, comma 1, 
lett. c)] e di secondo livello [art. 4, comma 1, lett. b)]; 


Tenuto conto che, allo stato attuale, il Consiglio nazio- 
nale della pubblica istruzione non può rendere il prescritto 
parere, in quanto il regime di proroga, ai sensi dell’art. 14 
del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, convertito 
nella legge n. 14 del 24 febbraio 2012, è cessato alla data 
del 31 dicembre 2012; considerato che l'Organo collegia- 
le nazionale, che avrebbe dovuto sostituire il Consiglio 
nazionale della pubblica istruzione, previsto dalla norma- 
tiva vigente è il Consiglio superiore della pubblica istru- 
zione — peraltro non ancora costituito - di cui al decreto 
legislativo 30 giugno 1999, n. 233, Riforma degli organi 
collegiali della scuola, in attuazione dell’art. 21 della leg- 
ge n. 59/1997; 


Attesa l’esigenza di procedere agli adempimenti sopra 
menzionati per l’anno scolastico 2014/2015; 


Ordina: 


Art. 1. 


La prova scritta, a carattere nazionale, nell’ambito 
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istru- 
zione si svolge, per l’anno scolastico 2014/2015, per l’in- 
tero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il gior- 
no 19 giugno 2015 con inizio alle ore 8,30; in prima e 
seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il gior- 
no 24 giugno 2015 e il giorno 2 settembre 2015 con inizio 
alle ore 8,30. 


Art. 2. 


In attesa della emanazione dei provvedimenti di cui 
all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 
29 ottobre 2012, n. 263, si fa riserva di fornire istruzio- 
ni in relazione all'esame di Stato conclusivo del primo 
periodo didattico dei percorsi di I livello — finalizzato al 
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo 
ciclo di istruzione — per gli studenti iscritti e frequentanti i 
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Centri Territoriali Permanenti per l’istruzione e la forma- 
zione in età adulta (CTP) e i Centri Provinciali per l’istru- 
zione degli adulti (CPIA). 


In ogni caso, l’esame di Stato conclusivo del primo 
periodo didattico dei percorsi di I livello per gli studenti 
iscritti e frequentanti i Centri Territoriali Permanenti per 
l’istruzione e la formazione in età adulta e i Centri Pro- 
vinciali per l’istruzione degli adulti si effettua in via or- 
dinaria al termine dell’anno scolastico con esonero dalla 
somministrazione per l’anno scolastico 2014/2015 della 
prova nazionale da parte dell’ INVALSI. 


Art. 3. 


L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istru- 
zione secondaria di secondo grado, per l’anno scolasti- 
co 2014-2015 ha inizio, per l’intero territorio nazionale, 
con la prima prova scritta, il giorno 17 giugno 2015 alle 
ore 8,30. 


La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il gior- 
no 1° luglio 2015 alle ore 8,30. 


Art. 4. 


Il calendario delle festività, in conformità alle disposi- 
zioni vigenti, relative all’anno scolastico, 2014-2015 è il 
seguente: 


tutte le domeniche; 

il 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

1°8 dicembre, Immacolata Concezione; 

il 25 dicembre, Natale; 

il 26 dicembre; 

il 1° gennaio, Capodanno; 

il 6 gennaio, Epifania; 

il giorno di lunedì dopo Pasqua; 

il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
il 1° maggio, festa del Lavoro; 

il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
la festa del Santo Patrono. 


La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti 
per la registrazione. 


Roma, 6 agosto 2014 


Il Ministro: GIANNINI 


Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute 
e del Min. lavoro, foglio n. 5014 


14A09305 
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MINISTERO DELLA SALUTE 


DECRETO 7 novembre 2014. 


Ri-registrazione dei prodotti fitosanitari Pirimor 17,5 e 
del suo prodotto copia Aphox contenente la sostanza attiva 
pirimicarb, basata sulla valutazione del dossier A 13214B, 
alla luce dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 
n. 546/2011. 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER L’IGIENE E LA SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE 


Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamen- 
to Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concer- 
nente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o 
sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e 
animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Con- 
siglio, nonché i successivi regolamenti che modificano 
gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto 
riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze 
attive in o su determinati prodotti; 


Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamen- 
to Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relati- 
vo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio 
delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le di- 
rettive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 


Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo 
all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 
abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/ 
CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica 
in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”; 


Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il rav- 
vicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 
ed amministrative degli Stati membri relative alla classi- 
ficazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei prepara- 
ti pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora 
vigente; 

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un qua- 
dro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sosteni- 
bile dei pesticidi; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con- 
cernente “Conferimento di funzioni e compiti ammini- 
strativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in at- 
tuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ed 
in particolare gli articoli 115 recante “Ripartizione delle 
competenze” e l’art. 119 recante “Autorizzazioni”; 


Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente 
“Istituzione del Ministero della salute e incremento del 
numero complessivo dei Sottosegretari di Stato” e suc- 
cessive modifiche; 


e 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 
28 marzo 2013, n. 44, concernente “Regolamento recante 
il riordino degli organi collegiali ed altri organismi ope- 
ranti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183” 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Mini- 
stri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente “Regolamento di 
organizzazione del Ministero della salute”, ed in partico- 
lare l’art. 10 recante “Direzione generale per la sicurezza 
degli alimenti e la nutrizione”; 


Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con- 
cernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in mate- 
ria di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e 
successive modifiche; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 apri- 
le 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplifica- 
zione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 
all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fi- 
tosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche; 


Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 
concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio 
e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive 
modifiche; 


Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 re- 
cante “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istitui- 
sce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo 
sostenibile dei pesticidi; 


Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 re- 
cante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso 
sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’art. 6 
del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: 
“Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un 
quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo soste- 
nibile dei pesticidi”; 

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 2006 di recepi- 
mento della direttiva 2006/39/CE della Commissione eu- 
ropea, relativo all’iscrizione nell’allegato I della direttiva 
91/414/CEE, di alcune sostanze attive che ora figurano 
nel regolamento (UE) 540/2011 della Commissione euro- 
pea, tra le quali la sostanza attiva pirimicarb; 


Visto in particolare, che l’approvazione della sostanza 
attiva pirimarb decade il 31 gennaio 2017, come indicato 
nell’allegato al reg. (UE) 540/2011; 


Visto il regolamento (UE) n. 487/2014 della Commis- 
sione europea che modifica il reg. (UE) n. 540/2011 che 
proroga fino al 30 aprile 2018, il periodo di approvazione 
di alcune sostanze attive, tra cui quello della sostanza at- 
tiva pirimicarb; 

Visti il decreto di autorizzazione all’immissione in 
commercio e all’impiego del prodotto fitosanitario PIRI- 
MOR 17,5 (reg. n. 7876) e del suo prodotto copia APHOX 
(reg. n. 14091) dell’ Impresa Syngenta Italia S.p.a.; 


Viste l’istanza presentata dall’Impresa titolare della 
succitata registrazione volta ad ottenere la ri-registra- 
zione secondo i principi uniformi di cui al regolamento 
(UE) n. 546/2011, sulla base del dossier A 13214B pre- 
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sentato dall’impresa Syngenta Italia S .p.a, conforme ai 
requisiti richiesti dall’applicazione del regolamento (UE) 
n. 545/2011 della Commissione europea; 


Considerato che la Commissione consultiva dei pro- 
dotti fitosanitari di cui all’arte 20 del D.L.vo 17 marzo 
1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della va- 
lutazione sopracitato dossier dossier A 13214B, svolta 
dall’ Università di Pisa, al fine di ri-registrare il prodotto 
fitosanitario di cui trattasi, fino 30 aprile 2018, alle condi- 
zioni di impiego previste dalla direttiva 2006/39/CE della 
Commissione europea; 


Viste le note con le quali l’Impresa titolare della regi- 
strazione dei suddetti prodotti fitosanitari, ha ottemperato 
a quanto richiesto dall’Ufficio; 


Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo 
all’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 in 
materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del- 
le sostanze e delle miscele; 


Considerato che i prodotti fitosanitari indicati in allega- 
to al presente decreto sono attualmente in commercio con 
l’etichetta conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ 
CE; 


Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono 
allegate al presente decreto le etichette adeguate secondo 
i principi uniformi ma conformi alle suddette direttive in 
materia classificazione, imballaggio ed etichettatura delle 
sostanze pericolose; 


Vista altresì la nota con la quale la ditta titolare delle re- 
gistrazioni ha comunicato di aver provveduto alla riclas- 
sificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 


Visto che per i prodotti fitosanitari in questione sono 
allegate al presente decreto, sia le etichette conformi alle 
suddette direttive in materia classificazione, imballaggio 
ed etichettatura delle sostanze pericolose che le etichette 
trasmesse dall’Impresa titolare, in adempimento dell’ob- 
bligo di classificazione ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1272/2008; 


Ritenuto di ri-registrare fino al 30 aprile 2018, data 
di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva pi- 
rimicarb, il prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. 
n. 7876) ed il suo prodotto copia APHOX (reg. n. 14091) 
dell’Impresa Syngenta Italia S.p.a, alle condizioni defini- 
te dalla direttiva 2006/39/CE e valutate secondo i principi 
uniformi stabiliti dal regolamento (UE) n. 546/2011 della 
Commissione europea, sulla base del dossier presenta- 
to, conforme ai requisiti riportati nel regolamento (UE) 
n. 545/2011 della Commissione europea, 


Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto mini- 
steriale 28 settembre 2012 concernente “Rideterminazio- 
ne delle tariffe relative all’immissione in commercio dei 
prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenu- 
te e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 
1107/2009 del Parlamento e del Consiglio”. 
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Decreta: 


Sono ri-registrati fino al 30 aprile 2018, data di scadenza dell’approvazione della sostanza attiva pirimicarb, il 
prodotto fitosanitario PIRIMOR 17,5 (reg. n. 7876) ed il suo prodotto copia APHOX (reg. n. 14091) dell’Impresa 
Syngenta Italia S.p.a, secondo la composizione, le condizioni e le colture riportate nell’etichetta allegata al presente 


decreto. 
Sono autorizzate le modifiche indicate e riportate in allegato al presente decreto. 


La produzione con le etichette conformi alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, è consentita non oltre il 31 mag- 
gio 2015. 


La commercializzazione e l’impiego delle scorte giacenti dei prodotti fitosanitari adeguati secondo i principi uni- 
formi ma non ai criteri stabiliti dal suindicato regolamento (CE) n. 1272/2008, sono concessi fino al 1° giugno 2017, 


ai sensi dell’art. 61 del suddetto regolamento. 


Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate second principi uni- 
formi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE1999/45/CE, sia nella versione 


munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. 


E fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizza- 
zione dei prodotti fitosanitari, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la 


sostanza attiva componente. 


L’impresa titolare dell’autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell’etichetta preceden- 
temente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per 
le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all’acquirente/utilizzatore 
finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto im- 


piego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni. 


Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato all’ Impresa 


interessata. 


I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.govit, nella 


sezione “Banca dati”. 


Roma, 7 novembre 2014 


Il direttore generale: Ruocco 
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I prodotti fitosanitari riportato in allegato, a base della sostanza attiva pirimicarb, sono ri- 
registrati fino al 30 aprile 2018. 


T pr ] EER SA 
La reg.ne canini | Data reg.ne | 5 Impresa 
7876 PIRIMOR 17,5 4/10/89 Syngenta Italia S.p.a. 
i 


Modifiche autorizzate: 
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE: 


Hazard symbol (s) : Xn, N 


Indication(s) of danger : . Harmful 


Dangerous to the environment 


R-phrase(s) : . R20/22 Harmful by inhalation and if swallowed. 
R36 Irritating to eyes. 
R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may 
cause 
long-term adverse effects in the aquatic 
environment. 


S-phrase(s) : S 2 Keep out of the reach of children. 
S13 Keep away from food, drink and animal 
feedingstuffs. 
S20/21 When using do not eat, drink or smoke. 
S35 This material and its container must be 
disposed of in a safe way. 
S57 Use appropriate container to avoid 
environmental contamination. 
Special labelling of certain preparations Contains pirimicarb. May produce an allergic 
reaction. To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use 


s.a. pirimicarb FASE II-Ri-reg. secondo principi uniformi 


ALLEGATO 
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Nuova __classificazione stabilita dall’Impresa in adempimento  dell’obbligo di 
classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 


Indicazioni Di Pericolo 

Nocivo se ingerito-H302 

Provoca grave irritazione oculare-H319 

Nocivo se inalato-H332 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H410 

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401 


Consigli di Prudenza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P_102 
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol-P261 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso-P270 


Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso-P280 

In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico-P P301+P310 
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico-P337 

Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391 

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501 


Rinuncia allo Stabilimento di distribuzione: COMPO Agricoltura S.p.a. — 


| Nome 
N. renale | prodotto Data reg.ne _ Impresa 
APHOX | 14091 23/11/2007 Syngenta Italia S.p.a. 


{ Modifiche autorizzate: 
Classificazione in applicazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/ CE: 
Xn, N 


Hazard symbol (s) : 
Harmful 


Dangerous to the environment 


Indication(s) of danger : 


R20/22 Harmful by inhalation and if swallowed. 
R36 Irritating to eyes. 

R50/53 Very toxic to aquatic organisms, may 
cause 

long-term adverse effects in the aquatic 
environment. 


R-phrase(s) : 


S 2 Keep out of the reach of children. 
S13 Keep away from food, drink and animal 
feedingstuffs. 
S20/21 When using do not eat, drink or smoke. 
S35 This material and its container must be 
disposed of in a safe way. 
S57 Use appropriate container to avoid 
environmental contamination. 
Special labelling of certain preparations Contains pirimicarb. May produce an allergic 


S-phrase(s) : 
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reaction. To avoid risks to man and the environment, comply with the instructions for use 
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classificazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008; 


Indicazioni Di Pericolo 

Nocivo se ingerito-H302 

Provoca grave irritazione oculare-H319 

Nocivo se inalato-H332 

Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata-H410 

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso-EUH401 


Consigli di Prudenza 
Tenere fuori dalla portata dei bambini- P_102 


Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol-P261 
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso-P270 


Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso-P280 
In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico-P P301+P310 
Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico-P337 
Raccogliere il materiale fuoriuscito-P391 
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla normativa vigente-P501 


Rinuncia allo Stabilimento di distribuzione: COMPO Agricoltura S.p.a. — 


Nuova __classificazione stabilita dall’Impresa in adempimento _ dell’obbligo di 


s.a. pirimicarb FASE I-Ri-reg. secondo principi uniformi 
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syngenta. 
PIRIMOR® 17,5 


Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione 


Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

pirimicarb puro g 17,5 
coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100 


Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica. 
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato 


ATTENZIONE 


Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla 
confezione 


Syngenta Italia S.p.A 
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1 


Registrazione Ministero della Salute n. 7876 del 04.10.89 


g 100-200-600-1000 


Da sciogliere in acqua senza rompere. 
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione. 


® marchio registrato di una società del usi 
a 


NOV. 2 _ 
Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale dl fr d I 203% ict ai sensi del Reg. 1272/2008, 
secondo la procedura prevista dall’art.7, comma, D.P.R. n. 55/12 
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SP 


syngenta. 


PIRIMOR® 17,5 


SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI 


PREPARAZIONE 
Ò 
Ò 
N 
Non toccare mai i sacchetti con le Assicurare la completa pulizia 
mani/guanti bagnati della botte e riempiria con il 


minimo di acqua necessario per far 
funzionare la pompa e l’agitatore. 
Azionare l’agitatore al massimo 


regime. 
Introdurre nella botte il necessario Attendere, con l’agitatore in 
numero di sacchetti idrosolubili funzione, la completa 
chiusi. solubilizzazione. 


ELIMINAZIONE 


DEI CONTENITORI VUOTI 
er Il rispetto delle indicazioni 
sopra riportatefa sì che il 
contenitore dei sacchetti 


idrosolubili non venga mai 

a contatto diretto con il 
prodotto e quindi contaminato. 
Pertanto lo smaltimento della 
sorfezione vuota non richiede 
particolari accorgimenti. 


Dopodichè completare il STOCCAGGIO 
riempimento della botte con acqua Se non si utilizzano tutti i sacchetti 
ed eventuali altri prodotti da richiudere bene la confezione. 
miscelare . Conservare in luogo asciutto. 
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta . 7 
ur 
ta 
Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del.... _NOV. 204 modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, second 


procedura prevista dall’art.7, comma, D.P.R. n. 55/42 
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APHOX: 


syngenta. 


Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione attivo anche 
contro gli afidi resistenti 


Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

pirimicarb puro g 17,5 

coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100 

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica 


PERICOLOSO 
PER L’AMBIENTE 


Avvertenza: leggere attentamente l'etichetta riportata sulla confezione 


Syngenta Italia S.p.A 
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1 
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A. 


Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007 


g 100-200-600-1000 


Da sciogliere in acqua senza rompere. 
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione. 


TM marchio di una società del Gruppo Syngenta 


Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ba Fi NOV Zulk 
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APHOX: 


syngenta. 
Aficida in granuli idrodisperdibili in sacchetti idrosolubili a rapida azione 


Composizione 

100 g di prodotto contengono: 

pirimicarb puro g 17,5 

coadiuvanti ed inerti q.b. a g 100 

Contiene pirimicarb: Può provocare una reazione allergica. 
Contiene inoltre: Sodio diottile sulfosuccinato 


ATTENZIONE 


Avvertenza: leggere attentamente l’etichetta riportata sulla confezione 


Syngenta Italia S.p.A 
Via Gallarate, 139 - MILANO - Tel. 02-33444.1 
Distribuito da: GOWAN Italia S.p.A. 


Registrazione Ministero della Salute n. 14091 del 23.11.2007 


g 100-200-600-1000 


Da sciogliere in acqua senza rompere. 
Da non vendere nè conservare fuori dalla confezione. 


TM marchio di una società del Gruppo Syngenta 


read NOM 20h cata ci consi 
Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale del........................ Obificata ai sensi del Reg. 1272/2008, 
secondo la procedura prevista dall’art.7, comma1, D.P.R. n. 55/12 


- 98 
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SACCHETTI IDROSOLUBILI: AVVERTENZE PARTICOLARI 


PREPARAZIONE 
lè) 
Ò 
N 
Non toccare mai i sacchetti con le Assicurare la completa pulizia 
mani/guanti bagnati della botte e riempirla con il 


minimo di acqua necessario per far 
funzionare la pompa e l'agitatore. 
Azionare l’agitatore al massimo 


regime. 
Introdurre nella botte il necessario Attendere, con l’agitatore in 


numero di sacchetti idrosolubili funzione, la completa 
chiusi. i solubilizzazione. 


ELIMINAZIONE 


DEI CONTENITORI VUOTI 
Po Il rispetto delle indicazioni 
sopra riportatefa sì che il 
contenitore dei sacchetti 


idrosolubili non venga mai 

a contatto diretto con il 
prodotto e quindi contaminato. 
Pertanto io smaltimento della 
confezione vuota non richiede 
particolari accorgimenti. 


Dopodichè completare il STOCCAGGIO 
riempimento della botte con acqua Se non si utilizzano tutti i sacchetti 
ed eventuali altri prodotti da richiudere bene la confezione. 
miscelare Conservare in luogo asciutto. 
TM marchio di una società del Gruppo Syngenta ? N OV 20 4 L 
Cd 
Etichetta autorizzata con Decreto dirigenziale deli sesti e modificata ai sensi del Reg. 1272/2008, seconda, a” 


procedura prevista dall’art.7, comma1, D.P.R. n. 55/72 
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


DECRETO 24 ottobre 2014. 


Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazio- 
ne del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali 
e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e 
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione 
di beni e servizi. 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI 


Viste le disposizioni di cui al Titolo V della Parte Se- 
conda della Costituzione; 


Visto l’art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 che, al comma 11, demanda al Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, il compito di defini- 
re, con proprio decreto, gli “schemi - tipo” sulla base 
dei quali le amministrazioni aggiudicatrici adottano il 
programma triennale, i suoi aggiornamenti e gli elen- 
chi annuali dei lavori da pubblicarsi sul sito informatico 
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al 
decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, 
n. 20 e, per estremi, sul sito informatico presso l’Osser- 
vatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 


Visto l’art. 128, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163 che al comma 3 stabilisce che il programma trien- 
nale deve prevedere un ordine di priorità e che nell’ambi- 
to di tale ordine è annoverato anche il completamento dei 
lavori già iniziati; 

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Presidente 
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di pro- 
grammazione dei lavori; 


Visto l’art. 14 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 ottobre 2010, n. 207 che detta disposizioni relative 
allo studio di fattibilità; 


Visto l’art. 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 


Visto l’art. 271 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 ottobre 2010, n. 207 in materia di programmazio- 
ne per l’acquisizione di beni e servizi; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, re- 
cante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali, e s.m.i.; 


Visto il decreto del Capo Dipartimento n. 2924 del 
30 maggio 2011 con il quale è stato costituito un gruppo 
di lavoro tra il Ministero delle infrastrutture e dei traspor- 
ti, Regioni e Province autonome allargato alla partecipa- 
zione di ALACI, UPI e UNCEM; 


Vista la nota della Conferenza delle Regioni e Province 
Autonome 23/DES-4LP del 16 maggio 2014; 

Visto l’art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem- 
bre 2011, n. 214 di istituzione dell’ Elenco - anagrafe na- 
zionale delle opere pubbliche incompiute; 
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Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2013, n. 42 re- 
cante “Regolamento recante le modalità di redazione 
dell’elenco - anagrafe delle opere pubbliche incompiute, 
di cui all’art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, 
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di- 
cembre 2011, n. 214”; 


Decreta: 


Art. 1. 


Redazione ed approvazione del Programma triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori. 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, 
comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successive modificazioni fatte salve le competenze legi- 
slative e regolamentari delle Regioni e delle Province au- 
tonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, di 
concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività 
di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma 
triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli 
schemi tipo allegati al presente decreto. 


2.1 limiti di cui all’art. 128, commi 1 e 6 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono riferiti all’impor- 
to complessivo dell’intervento comprensivo delle som- 
me a disposizione risultanti dal quadro economico di cui 
all’art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 
5 ottobre 2010, n. 207. 


3. Entro 90 giorni dall’approvazione della legge di bi- 
lancio le amministrazioni dello Stato procedono all’ag- 
giornamento definitivo del programma triennale uni- 
tamente all’elenco annuale dei lavori da realizzare nel 
primo anno ai sensi dell’art. 13, comma 3, del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Gli 
altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i 
medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, 
di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell’art. 128, 
comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e dell’art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 


4. Per la redazione e pubblicazione delle informazioni 
sulla programmazione triennale e l’elenco annuale dei la- 
vori pubblici, le amministrazioni individuano un referen- 
te da accreditarsi presso gli appositi siti internet di cui al 
successivo art. 5, comma 3, competenti territorialmente. 
In caso di mancata attivazione da parte delle Regioni e 
delle Province autonome del sito di loro rispettiva compe- 
tenza l’accreditamento avviene per il tramite del sito del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 


5. Presso i siti internet di cui al precedente comma 4 è 
disponibile il supporto informatico per la compilazione 
delle schede tipo allegate al presente decreto. 


5-12-2014 


Art. 2. 


Attività preliminari alla redazione 
del programma triennale dei lavori 


1. In relazione alle disponibilità finanziarie previste 
nei documenti di programmazione, ai bisogni che pos- 
sono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori 
finanziabili con capitale privato, in quanto suscettibili di 
gestione economica ai sensi dell’art. 128, comma 2 del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché tramite 
beni immobili che possono essere oggetto di diretta alie- 
nazione ai sensi dell’art. 53, comma 6 del decreto legisla- 
tivo 12 aprile 2006, n. 163, il quadro delle disponibilità 
finanziarie é riportato secondo lo schema della scheda 1, 
nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, 
le somme complessivamente destinate all’attuazione del 
programma. Nella scheda 2, sezione B, sono riportate le 
indicazioni relative all’applicazione dell’art. 128, com- 
ma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006. n. 163. 


2. Per l’inserimento nel programma di ciascun inter- 
vento di importo pari o inferiore a 10 milioni di euro i 
soggetti di cui all’art. 1, comma 1 provvedono a redigere 
sintetici studi ai sensi dell’art. 11, comma 1 del decreto 
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 nei 
quali sono riportate le prime indicazioni con riferimento 
a quanto previsto dall’art. 14, comma 1, del medesimo 
decreto. Gli studi approfondiscono gli aspetti considerati 
in rapporto alla effettiva natura dell’intervento di cui si 
prevede la realizzazione. 

3. Per gli interventi di importo superiore a 10 milioni di 
curo i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 provvedono alla 
redazione di studi di fattibilità, secondo quanto previsto 
dall’art. 4 della legge 17 maggio 1999 n. 144 ed in con- 
formità alle disposizioni di cui all’art. 14 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

4. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indica- 
zione degli interventi accompagnata dalla stima somma- 
ria dei costi; per i lavori di cui all’art. 153 del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sufficiente lo studio 
di fattibilità. 


Art. 3. 


Contenuti del Programma triennale, dei suoi 
aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori 


1. Nel programma triennale, ovvero nei suoi aggiorna- 
menti sono riportati gli elementi richiesti nella scheda 2, 
in cui sono indicati la localizzazione dell’intervento, la 
stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle ta- 
belle 1 e 2 allegate, gli apporti di capitale privato indicati 
nella tabella 3 allegata. 

2. Nella scheda 3 è contenuta la distinta dei lavori da 
realizzarsi nell’anno cui l’elenco si riferisce, il responsa- 
bile del procedimento, lo stato della progettazione come 


—. ‘99. 
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da tabella 4 allegata, le finalità secondo la tabella 5 allega- 
ta, la conformità urbanistica che deve essere perfezionata 
entro la data di approvazione del programma triennale e 
relativo elenco annuale, la verifica dei vincoli ambientali 
e l’ordine di priorità in conformità all’art. 128, comma 3 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo 
una scala di priorità espressa in tre livelli. 


Art. 4. 


Programmazione dei lavori e opere incompiute 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, 
comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
che abbiano individuato le opere incompiute di rispettiva 
competenza, inserite nell’elenco di cui all’art. 44-bis del 
decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei 
termini e con le modalità ivi previsti, tengono conto del- 
le stesse ai fini della redazione del programma triennale, 
ovvero dei suoi aggiornamenti annuali, in conformità agli 
obiettivi assunti come prioritari. 


Art. 5. 


Redazione dell'elenco dei lavori da realizzare nell’anno 
e adeguamento dell’elenco annuale a flussi di spesa 


1. L’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è su- 
bordinata alla previa approvazione di uno studio di fatti- 
bilità o della progettazione almeno preliminare secondo 
quanto disposto dall’art. 128, comma 6, del decreto legi- 
slativo 12 aprile 2006, n. 163. 


2. Per i lavori di manutenzione è sufficiente l’indica- 
zione degli interventi accompagnata dalla stima somma- 
ria dei costi, ai sensi dell’art. 128 comma 6 del decre- 
to legislativo 12 aprile 2006, n. 163; per i lavori di cui 
all’art. 153 del medesimo decreto è sufficiente lo studio 
di fattibilità. 

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 128 com- 
ma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
le disposizioni, relative ai lavori in economia, di cui 
all’art. 125, comma 7, ultimo periodo del medesimo de- 
creto sono attuate attraverso la predisposizione di un ap- 
posito elenco da allegare alla scheda dell’elenco annuale. 


4. Ove necessario, l’elenco annuale è adeguato in fasi 
intermedie. attraverso procedure definite da ciascuna am- 
ministrazione, per garantire, in relazione al monitoraggio 
dei lavori, la corrispondenza agli effettivi flussi di spesa. 


5. AI fine di limitare la formazione dei residui passivi, 
le amministrazioni operano le opportune compensazioni 
finanziarie tra i diversi interventi e in caso di impossibili- 
tà sopravvenuta a realizzare un lavoro inserito nell’elenco 
annuale procedono all’adeguamento dello stesso elenco, 
o, ove indispensabile, del programma triennale. 
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6. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono ef- 
fettuate nell’osservanza delle norme di bilancio proprie 
delle varie Amministrazioni. 


Art. 6. 


Pubblicità e pubblicazione del Programma Triennale, dei 
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’anno stesso. 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici, relativamente 
agli schemi dei programmi triennali e dei relativi elenchi 
annuali, oltre a quanto previsto dall’art. 128, comma 2, 
ultimo periodo, del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, prima dell’approvazione degli stessi, possono 
adottare ulteriori forme di pubblicità, purché queste siano 
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei tempi di 
cui all’art. 1 comma 3. 


2. Quando il programma dell’amministrazione è re- 
datto sulla base di un insieme di proposte provenienti da 
uffici periferici, la pubblicità è effettuata anche presso le 
sedi dei predetti uffici. 


3. Il programma triennale, l’elenco annuale dei lavori 
pubblici e i relativi aggiornamenti sono pubblicati entro 
30 giorni dalla loro approvazione sui siti informatici pre- 
disposti rispettivamente dal Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti, dalle Regioni e Province autonome di cui 
al decreto ministeriale 6 aprile 2001, n. 20, e per estre- 
mi sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 


4. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi 
triennali, dell’elenco annuale e dei relativi aggiornamenti 
nel corso del primo anno di validità degli stessi è assol- 
ta attraverso la pubblicazione dell’atto che li approva sul 
profilo di committente per almeno 15 giorni consecutivi, 
fermo restando l’obbligo di aggiornamento delle schede 
già pubblicate sul sito di competenza di cui al precedente 
comma 3. 


Art. 7. 


Programmazione annuale dell’attività contrattuale 
per l’acquisizione di beni e servizi 


1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, 
comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
e successive modificazioni fatte salve le competenze le- 
gislative e regolamentari delle Regioni e delle Province 
autonome in materia, e, quando esplicitamente previsto, 
di concerto con altri soggetti, per l’acquisizione di beni e 
servizi, possono adottare il programma annuale sulla base 
della scheda 4 di cui agli schemi tipo allegati al presente 
decreto. 


2. L’inclusione nell’elenco annuale è subordinata alla 
previa approvazione della progettazione secondo quanto 
disposto dall’art. 279 del decreto del Presidente della Re- 
pubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 
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3. In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei 
documenti di programmazione, ai bisogni che possono 
essere soddisfatti tramite l’impiego di capitale privato ai 
sensi dell’art. 278 del decreto del Presidente della Repub- 
blica 5 ottobre 2010, n. 207, il quadro delle disponibilità 
finanziarie è riportato secondo lo schema della scheda 4, 
nella quale sono indicati, secondo le diverse provenienze, 
le somme complessivamente destinate all’attuazione del 
programma annuale. 


4. Nella scheda 4 è contenuta la distinta dei beni e ser- 
vizi da realizzarsi nell’anno successivo, la stima dei costi, 
la tipologia del bene o servizio, nonché l’indicazione del 
responsabile del procedimento. 


5. Si applicano in quanto compatibili l’art. 1, commi 3, 
4 e 5, l’art. 5, commi 4, 5 e 6 e l’art. 6. 


Art. 8. 


Applicazione e aggiornamento 


1. Sulla base della concreta esperienza applicativa i sog- 
getti di cui all’art. 1, comma | inviano, entro il 30 aprile 
di ciascun anno, al Ministero delle infrastrutture e dei tra- 
sporti - Direzione generale per la regolazione e i contratti 
pubblici, eventuali proposte di integrazione e modifica al 
presente decreto. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra- 
sporti, ove ne ravvisi l’esigenza, provvede ad approvare 
le opportune modifiche, procedendo alla integrale nuova 
pubblicazione del testo nella Gazzetta Ufficiale. 


2. Il presente decreto con le relative schede e tabelle 
allegate sostituisce il decreto ministeriale 11 novembre 
2011 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 


Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la 
registrazione. 


Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


Roma, 24 ottobre 2014 


Il Ministro: LUPI 


Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2014 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e 
del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, 
registro n. 1, foglio n. 4043 


ALLEGATO 


Serie generale - n. 283 


FFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


GAZZETTA U 


5-12-2014 


358 


{auou6og a ALUoN) 
ewweiBoid [ap ajigesuodsa: || 


OUuE OLULd je 0a, 010/202 Hda 
{BP L BILICO "2 |'UR.{fe ino IP OJUELUEUOZUEIIY 


(one ur) 
ouodu; 


n 
mn 


OIQUEIIQ IP ]USWEIZUE]IS 

9002/91 ‘U "SDlp 

2-9 HUILUO9 ‘GG “E IGOUIUI IP OUOLILIS]SC1] 
TRALIO 

meyudeo ip luodde aiueipeu eyisinboe szenug 


OMINILI Ip |UOIZEN]UOO eJueiparu susinboe ee ug 


9660) Jed ere|oOuIA euorzeUnsep Nuene a1enug 


QUUB 0ZJ9] QUUB 0puo9os QUUB OLII] 


eyeizueui4 eligiuodsig | eWeizueui4 elligiuodsig | eWeizueui4 euigiuodsig ASHOSIY VIDOTOdI.L 
ewuwuelSold |ep BIpITEA ID S|EIOdLua) 091) 


ITNGINOdSIO ISYOSIY 371340 OYAYNO 
TUTTT""ANOIZVYU LSININIAV.1T130 
VIVINIVSY AHONMadnd IYIdO ITTIO FTVNNIINI VINAIVEYOONd iL YOIHOS 


a|e10 1 ouodwj 


Serie generale - n. 283 


FFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


GAZZETTA U 


5-12-2014 


(2) 
eibojodi| 


ovead 
ajelideo ip ouoddy 


ON 


‘£ BIOGE] IP9A (2) 


"Yz Epauos èj erejiduioo ARBLUIS}}e OSEO UL] ‘@10]2}|edde jjop c1OAE} e @uoIzeUaI]e Eojpioads 
ip oynfies è EZzieaI IS aUo QquaAIAIULP ENeN is opuenb ‘us © 9007/91 ‘SÉ1p |Op 2-9 IWILICO EG “UE IT Ino IP [S2]0di [ou 0|0s isrEIdWi09 EG (9) 


(etoud eLIUILU = 


‘RIOLO EUISSEWI =| ) 1GAN 21) UI ESSAIdSO B]EOS EUN U0O GUOIZENSILIUWIE {EP OJEOIPUI EIOLIA e] Opuodes "PLUS a 90/291 "SB|p [ap ‘6 euiLI09 ZI VE IP9A (6) 


(euuoubo9 a SWOoN) 
ewu160:d jap algesuodsa: | 


OQUUY Ou QU 


HHGOLUWILU} 
8U0!Isss9) 


VMNNVYDOYd TAO ILSO9 IT VINILS 


VIUVIZNYNIA VUNLYIA09 VITTO INOIZYVIODILUV 


‘Z IOqEL a | Elagri Ip9A (p) 
SIN 99PO9 [i aJluosUI QNd IS |WSI 391P09 [e CANELIONE UI () 


(Jona aJasse ond) aUOIZE NSIUILUWY.ITEP ONNAUHE 0JUSAIG}UIj1OP OANEIYNUPI 99/poo ajemuanz (2) 


OLNIAYHILNI T13O 


(9) FAUNA ANOIZIHOSIG 


“TTT YANOIZVYLSININIAV, 1130 


euofareo | eifiojodi, | 391009 


couue cwUd jp aledo elpep eunsed e ‘N e | ep orisselBo1d osauwnN (1) 


eu'WUUN 


*U| ‘po9 
(€) Iv.LSI 391009 


VWYWNNWYY AHONAENd SYIdO FTTIO ITVNNARIL VIAMIVUDOYd ‘(2 YA3HIS 


Serie generale - n. 283 


ETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


GAZZ 


5-12-2014 


#30N 


QUALUNS]LI IP QUesIeiui jap cNIssa1Bosd cJaLunu ji omeLodu usIA (1) 


(euouboz è auion) 
ewiweifold jap aigesuodsa: |j 


ajpiuadns (L) qquersezui 
sudold ue! : Î : 
QUUE 2 QUUE L| eiaud Id IP ONLIIP 0/0S SIOE QUOIZUIOSOC quawLEJIL 


O]2LUIS SJOIBA 


saio pre 9002/£91 ‘8679 ISP 2-9 IWULIOO ‘E “ue aliojsen ep iigowuw ISap cous;a 


9007/£91 "SBi'Pp [9P ‘1-9 IWIWUOI ‘EG ‘e FUINAASVAL VO NISONMNI 11930 0ONA1I 
TTT” ANOIZVU LSININIAV.T150 
SIVINNYTYY AHONAaNnd IUIdO 37130 FTVNNIIRMNI VNAVIYOOYd ‘92 YOIHIS 


Serie generale - n. 283 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


5-12-2014 


# elegge: ep su0o glado.jap evenosdde sucizenafoJd giop sky e; eseoipuj (6) 
(euoud eununu = 


Seuo1d BWISSEUI =| ) 1{9A{ 81) U] ESSAIÀSE EjEOS EUIN LI09 BUOIZE:ISIUIUILIE](EP BjeoIpui BIIOLIA 0] OPuovas ‘'Urs a 90/691 ‘SBrp 19p ‘E ELULIO9 921 ‘ue IPA () 


S Bege, Ej OPuezzian gHIEUI aj aseoipu) (g) 


suoisef ip CANEULOJu: eLua]sis [ap ‘auojzeoijggnd ejap ojuewioui [e “epeuniajuoo è ejsodwoo USA (OAISSIUDOHAN+ ONNY + "4'D) IND CJUOAIQUIJjap Vaninoo #1 (2) 


(ewouBen e swon) 
eutueio:d jap sjigesuodse; |j 


(o1onA as8ssa ONd) AUOIZENSIUILULUE EP ONUNQUIE 0UGAIGIUIEp CANCIA; 201poo sjemuanz (}) 


3BIVIOL 
REA SN 
e 0 E E E E I E 
TIE Reese ESE ea DE I ATE CA SE 
ci ANI {n/9) quy | (W/8) quin QUON awouboo 
ONNV/MIHL 
‘n 5) ppi eenuve id CINZAHZINI ina 
MIMVNIA] cuoduj ouodwj BNOIZIBOSAC 
QuoIznoesa Ip ida) ws HIOQUIA | eniwtozuod OIN3NICIIOHd 
i Pi CORDA “HG 3UAVSNOASIY 
vici 
ATIVANNYV OONITI 


UTET ”ANOIZVALSINIMIAV. 1130 
YYVYNYIy IHONAANd FUIdO ITTIO ITINNIINI VINMNIVYDONd € YOIAHIS 


Serie generale - n. 283 


FFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


GAZZETTA U 


5-12-2014 


83ON 
(awuoubo9 è AWon) 
euueibo:d jap ejigesuodsa! || 


9 GIAgRL IP9A (£) 
auonseb ip OANELLIOJUI CLUS]SIS |ap ‘A UO|ZEDIGQnd Eljap OUaLIOLU [E ‘EIeULIBIUOO 8 EISOCLUCO BUSA (OAISSEIHDOHT "N + ONNY + "4°9) INO 0]USAJSIUI jap BoHipoo e1 (2) 
*BINPILIOH O IZIAISS as GIBOIPU] (1) 


qunsasd G) ino | einuio4] IziASS 


apenpe.ljuoo - OINZAYHIINI 
ouoduj jap aigesuodsaz 09INN 391/009 


(e) auezzueuy 
ASIOSI QIUOH 


au 
(1) EiBojodi, ‘| "poo 


107 “U ‘007 21AONO SG ‘YU'd'P19P L£7 "He 
UTTTT""AINOIZVYLSININAYV.T190 
VYVY IZIAHIS 3 FUNLINUOA FTYNNNY VINANVHDONd ‘9 YOSHOS 


5-12-2014 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Tabella 1 - Tipologie 
SENTE: 


Nuova Costruzione 


| 02 Demolizione 
| 03 [Recupero 
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Tabella 2 - categorie “L. 
open lio lio li 
RE 

lavi loi [strapau 
laci__lo2 [AEROPORTUALI | 
ao lo |FERROVIE | 
lai ___Jos | MARITTIME LAGUALI E FLUVIALI 

laoi___|ee | ALTRE MODALITA' DI TRASPORTO ] 
Inoz los | DIFESA DEL SUOLO | 
OPERE DI PROTEZIONE AMBIENTE _| 
ao [is RISORSE IDRICHE Lul 
az [s0_—[ALTREINFRASTRUTTURE PER AMBIENTE E TERRITORIO 
In08 lee [PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA si 
aos lie | PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA NON ELETTRICA | 
A03 990 | ALTRE INFRASTRUTTURE DEL SETTORE ENERGETICO 
TELECOMUNICAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE Lai 
Ao [13 [INFRASTRUTTURE PER L'AGRICOLTURA _ 
aa [14 |INFRASTRUTTURE PERLA PESCA 

og ___l3e | INFRASTRUTTURE PER ATTIVITA' INDUSTRIALI I 
ag lao | ANNONA, COMMERCIO E ARTIGIANATO | 
nos los | EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA 

nos fo ALTRA EDILIZIA PUBBLICA __| 
las [to |epiLiZia ABITATIVA __l 
os fi BENI CULTURALI __| 
Aos__|ia__| SPORT E SPETTACOLO l ca 
os___l30__ | EDILIZIA SANITARIA __| 
aos__|1_Jcutro ui 
aos___|s2 [presa | 
aos |33 | DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO 
In08__ [34 |GIUDIZIARIOE PENITENZIARIO | 
A05 35 _—|icienico SANITARIO K 
[nos___|36___ [PUBBLICA sicuREZzA 

TURISTICO 

A06 ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE NON ALTROVE CLASSIFICATE | 
10 STUDI E PROGETTAZIONI 

e10_| ASSISTENZA E CONSULENZA | 


1 
I 
i 
nm 


10 0 | ALTRO 


m 
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Tabella 3 - Modalità di apporto di capitale privato 


z 
o 
(+7 
o 
Fi 
Li 


Finanza di progetto ni 
; A ; I 
Concessione di costruzione e gestione I 
Sponsorizzazione 


Società partecipate o di scopo 


5 Locazione finanziaria i 
Altro Î 


(=) (9) 
ITTITT]À 
9 
LL 


Tabella 4 - Stato della progettazione approvata 


nadirora? 


Codice _|Stato della progettazione approvata 


ta 


| 


Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 
Progetto definitivo ; 
Progetto esecutivo ; 


TULIP 
I 


C Stima dei costi 


Tabella 5 - Finalità ____.i 
[Codice _]Finalità 
Mis | Miglioramento e incremento di servizio _| 

È 
CPA Conservazione del patrimonio _| 

i 
Adeguamento normativo/sismico E: 
COP__. |Completamento d'opera nil 


AB Valorizzazione beni vincolati 
Qualità urbana 
MB Qualità ambientale 


I 
i 
polcania 


Tabella 6 - Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture 


Fonti risorse finanziarie per servizi e forniture i 


Risorse acquisite mediante finanziamenti UE/Stato/Regioni } 
Risorse acquisite mediante contrazioni di mutuo i 
Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati No } 
Stanziamenti di bilancio |] 


Altro __J 


fe) 
2a 
r) 
7) 
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MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 


DECRETO 13 novembre 2014. 


Riconoscimento del Consorzio di tutela vini di Cagliari 
e attribuzione dell’incarico a svolgere le funzioni di tutela, 
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore 
e cura generale degli interessi di cui all’articolo 17, comma 1 
e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, per le DOC 
«Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» e «Nasco di Ca- 
gliari». 


IL DIRETTORE GENERALE 
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ 
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA 


Visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamen- 
to europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agrico- 
li e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) 
n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio; 


Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezio- 
ne 2, del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante 
norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geo- 
grafiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo; 


Visto il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio 
del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune 
del mercato vitivinicolo ed in particolare il titolo III, capo 
III, IV e V recante norme sulle denominazioni di origine 
e indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali e il 
capo VI recante norme sull’etichettatura e presentazione; 


Visto il Regolamento (CE) n. 607/2009 della Commis- 
sione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di 
applicazione del Regolamento del Consiglio n. 479/2008 
riguardante le denominazioni di origine, le indicazioni 
geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichetta- 
tura e la presentazione di determinati prodotti del settore 
vitivinicolo; 

Visto il Regolamento (CE) n. 401/2010 della Com- 
missione del 7 maggio 2010 che modifica e rettifica il 
Regolamento (CE) n. 607/2009 recante modalità di appli- 
cazione del Regolamento (CE) n. 479/2008, per quanto 
riguarda le denominazioni di origine, le indicazioni ge- 
ografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatu- 
ra e la presentazione di determinati prodotti del settore 
vitivinicolo; 

Visto l’art. 107 del citato Regolamento (UE) 
n. 1308/2013 in base al quale le denominazioni di vini 
protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento 
(CE) n. 1493/1999 e dell’art. 28 del regolamento (CE) 
n. 753/2002 sono automaticamente protette in virtù del 
Regolamento (CE) n. 1308/2013 e la Commissione le 
iscrive nel registro delle denominazioni di origine protet- 
te e delle indicazioni geografiche protette dei vini; 


Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 recante disposizioni 
per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’apparte- 
nenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunita- 
ria 2008, ed in particolare l’art. 15; 
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Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante 
tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni 
geografiche dei vini, in attuazione dell’art. 15 della legge 
7 luglio 2009, n. 88; 


Visto in particolare l’art. 17 del decreto legislativo 
8 aprile 2010, n. 61 relativo ai consorzi di tutela per le 
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche dei 
vini; 

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 2010 recante 
disposizioni generali in materia di costituzione e ricono- 
scimento dei consorzi di tutela delle denominazioni di 
origine e delle indicazioni geografiche dei vini; 


Visto il decreto dipartimentale del 12 maggio 2010 
recante disposizioni generali in materia di verifica 
delle attività attribuite ai consorzi di tutela ai sensi 
dell’art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, 
n. 526 e dell’art. 17 del decreto legislativo 8 aprile 
2010, n. 61; 


Visto il decreto dipartimentale del 21 luglio 2011 re- 
cante le linee guida per la predisposizione del programma 
di vigilanza sui vini DOP e IGP, previsto dall’art. 5 del 
decreto 16 dicembre 2010, recante disposizioni generali 
in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi 
di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazio- 
ni geografiche dei vini; 

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 
recante la procedura per il riconoscimento degli agenti 
vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 di- 
cembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, 
n. 61; 


Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recan- 
te la procedura a livello nazionale per la presentazione 
e l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP 
dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regola- 
mento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo 8 apri- 
le 2010, n. 61; 


Vista l’istanza presentata 1°8 febbraio 2013 dal Consor- 
zio di tutela vini di Cagliari, con sede legale in Cagliari, 
largo Carlo Felice n. 72, c/o C.C.I.A.A. di Cagliari, intesa 
ad ottenere il riconoscimento ai sensi dell’art. 17, com- 
ma 1, del decreto legislativo n. 61/2010 e il conferimento 
dell’incarico di cui al comma 1 e 4 del citato art. 17 per le 
DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari» «Nasco 
di Cagliari» e «Cagliari»; 

Considerato che le DOC «Girò di Cagliari», «Nura- 
gus di Cagliari», «Nasco di Cagliari» e «Cagliari» sono 
state riconosciute a livello nazionale ai sensi della legge 
n. 164/1992 e del decreto legislativo n. 61/2010 e, pertan- 
to, sono delle denominazione protette ai sensi dell’art. 107 
del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’art. 73 
del Regolamento (CE) n. 607/2009; 


Verificata la conformità dello statuto del Consorzio tu- 
tela vini di Cagliari alle prescrizioni di cui al citato decre- 
to ministeriale 16 dicembre 2010; 


Considerato che il Consorzio di tutela vini di Cagliari 
ha dimostrato la rappresentatività di cui al comma 1 e 4 
del decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di 
Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari». 
Tale verifica è stata eseguita sulla base delle attestazioni 
rilasciate dall’organismo di controllo, «Valoritalia S.r.l), 


5-12-2014 


con nota prot. n. 147/14/C del 31 ottobre 2014, autoriz- 
zato a svolgere le attività di controllo sulle denominazio- 
ni «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di 
Cagliari»; 


Considerato che il Consorzio di tutela vini di Caglia- 
ri non ha, invece, dimostrato la rappresentatività di cui 
all’art. 17 del decreto legislativo n. 61/2010 per la DOC 
«Cagliari»; 


Ritenuto pertanto necessario procedere al riconosci- 
mento del Consorzio di tutela vini di Cagliari, ai sensi 
dell’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2010 
ed al conferimento dell’incarico a svolgere le funzioni di 
tutela, promozione, valorizzazione, informazione del con- 
sumatore e cura generale degli interessi di cui all’art. 17, 
comma 1 e 4, del decreto legislativo n. 61/2010 per le 
DOC «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco 
di Cagliari»); 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari è riconosciu- 
to ai sensi dell’art. 17, comma 1, del decreto legislativo 
8 aprile 2010, n. 61 ed è incaricato di svolgere le funzioni 
previste dal comma 1 e dal comma 4 del citato art. 17 del 
decreto legislativo n. 61/2010 per le DOC «Girò di Ca- 
gliari», «Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari». Tali 
denominazioni risultano iscritte nel registro delle deno- 
minazioni di origine protette e delle indicazioni geogra- 
fiche protette dei vini di cui all’art. 104 del Regolamento 
(UE) n. 1308/2013. 


Art. 2. 


1. Lo statuto del Consorzio di tutela vini di Cagliari, 
con sede legale in Cagliari, largo Carlo Felice n. 72, c/o 
C.C.LA.A. di Cagliari, è conforme alle prescrizioni di cui 
al decreto ministeriale 16 dicembre 2010, recante dispo- 
sizioni generali in materia di costituzione e riconoscimen- 
to dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche dei vini. 


2. Gli atti del Consorzio, dotati di rilevanza esterna, 
contengono gli estremi del presente decreto di riconosci- 
mento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non 
consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri 
associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l’unico 
soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole 
alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di 
cui al comma 1 per le denominazioni «Girò di Cagliari», 
«Nuragus di Cagliari», «Nasco di Cagliari». 


Art. 3. 


1. Il Consorzio di tutela vini di Cagliari non può modi- 
ficare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni 
senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali. 
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Art. 4. 


1. L'incarico conferito con il presente decreto ha durata 
di tre anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto stesso. 


2. L’incarico di cui all’art. 1 del presente decreto com- 
porta l’obbligo delle prescrizioni previste nel presente de- 
creto e può essere sospeso con provvedimento motivato 
ovvero revocato in caso di perdita dei requisiti previsti 
dal decreto ministeriale 16 dicembre 2010. 

3. L'incarico di cui al citato art. 1 del presente decreto 
è automaticamente revocato qualora la Commissione eu- 
ropea decida la cancellazione della protezione per le de- 
nominazioni «Girò di Cagliari», «Nuragus di Cagliari», 
«Nasco di Cagliari», ai sensi dell’art. 107, comma 3, del 
Regolamento (UE) n. 1308/2023. 

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della 
sua pubblicazione. 


Roma, 13 novembre 2014 


Il direttore generale: GATTO 


14A09329 


MINISTERO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


DECRETO 15 ottobre 2014. 


Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore 
di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di speci- 
fiche tematiche rilevanti per l’ «industria sostenibile». 


IL MINISTRO 
DELLO SVILUPPO ECONOMICO 


Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 che, all’art. 14, 
ha istituito il Fondo speciale rotativo per l’innovazione 
tecnologica; 


Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recan- 
te «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in partico- 
lare, l’art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo 
di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitui- 
to presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la 
denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed è 
destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente 
stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’appartenen- 
za all'ordinamento comunitario, al finanziamento di pro- 
grammi e interventi con un impatto significativo in ambito 
nazionale sulla competitività dell'apparato produttivo, con 
particolare riguardo alle seguenti finalità: 

a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione di rilevanza strategica per il rilancio del- 
la competitività del sistema produttivo, anche tramite il 
consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e svi- 
luppo delle imprese; 


5-12-2014 


b) il rafforzamento della struttura produttiva, il riuti- 
lizzo di impianti produttivi e il rilancio di aree che versa- 
no in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale 
tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 


c) la promozione della presenza internazionale delle 
imprese e l’attrazione di investimenti dall’estero, anche 
in raccordo con le azioni che saranno attivate dall’ ICE 
Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionaliz- 
zazione delle imprese italiane; 


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 
8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il 
quale, in applicazione dell’art. 23, comma 3, del predet- 
to decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le 
priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedi- 
bili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 


Visto, in particolare, l’art. 15 del citato decreto 8 mar- 
zo 2013, che prevede che gli interventi del Fondo per la 
crescita sostenibile sono attuati con bandi ovvero diret- 
tive del Ministro dello sviluppo economico, che indivi- 
duano, tra l’altro, l'ammontare delle risorse disponibili, i 
requisiti di accesso dei soggetti beneficiari, le condizioni 
di ammissibilità dei programmi e/o dei progetti, le spe- 
se ammissibili, la forma e l’intensità delle agevolazioni, 
nonché i termini e le modalità per la presentazione delle 
domande, i criteri di valutazione dei programmi o progetti 
e le modalità per la concessione ed erogazione degli aiuti; 


Visto l’art. 17, comma 1 del citato decreto 8 marzo 
2013, che consente l’utilizzo delle risorse del Fondo per 
la crescita sostenibile per il finanziamento degli interventi 
di cui all’art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46; 


Visto, altresì, l’art. 18 dello stesso decreto 8 marzo 
2013 che, al comma 2, prevede che il Fondo per la cresci- 
ta sostenibile opera attraverso le contabilità speciali, già 
intestate al Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica, 
ora denominato Fondo per la crescita sostenibile, n. 1201 
per l’erogazione dei finanziamenti agevolati, n. 1726 per 
gli interventi cofinanziati dall’ Unione europea e dalle Re- 
gioni e attraverso l’apposito capitolo di bilancio per la 
gestione delle altre forme di intervento quali i contributi 
alle spese; 


Considerato conseguentemente che i predetti articoli 
17 e 18 consentono l’utilizzo delle modalità d’intervento 
e di gestione contabile già in essere sul Fondo rotativo per 
l’innovazione tecnologica; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri 25 novembre 2003, che individua nella predetta con- 
tabilità speciale n. 1201 del Fondo rotativo per l’innova- 
zione tecnologica, ora Fondo per la crescita sostenibile, il 
carattere di fondo rotativo misto; 


Considerato pertanto che, per effetto delle disposizioni 
recate dall’art. 18 del decreto 8 marzo 2013 e dal decre- 
to del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 
2003, ai fini dell’erogazione, in aggiunta al finanziamento 
agevolato, dei contributi alla spesa da porre a carico del 
Fondo per la crescita sostenibile tramite l’apposito ca- 
pitolo di bilancio continuano ad applicarsi le procedure 
contabili già in essere per la contabilità speciale n. 1201 
del Fondo rotativo per l’innovazione tecnologica; 
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Considerata l’esigenza di favorire, nell’attuale con- 
giuntura economica, la competitività dell’intero sistema 
paese attraverso un intervento in grado di suscitare e 
raccogliere le proposte innovative che comportino signi- 
ficativi avanzamenti tecnologici avvalendosi dell’impie- 
go delle tecnologie abilitanti fondamentali (KETS), così 
come definite nell’ambito del Programma quadro comu- 
nitario di ricerca e innovazione Horizon 2020, ritenute la 
chiave di volta per realizzare lo sviluppo continuo e so- 
stenibile dell’attività delle imprese industriali; 


Considerato che il modello di produzione industriale 
sostenibile, definito a livello europeo, deve contempora- 
neamente rispondere a un obiettivo di crescita intelligen- 
te, per sviluppare un’economia basata sulla conoscenza 
e sull’innovazione, a un obiettivo di crescita sostenibile, 
per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo 
delle risorse, più verde e più competitiva, e a un obiettivo 
di crescita inclusiva, per sostenere un’economia con un 
alto tasso di occupazione e favorire la coesione sociale e 
territoriale; 


Ritenuto, nell’ambito dell’obiettivo di concentrazione 
e di efficacia degli interventi, al fine di massimizzare il 
valore delle risorse finanziarie disponibili e di individuare 
i settori nei quali la spinta delle nuove tecnologie meglio 
garantisce l’evoluzione continua di prodotti e processi e 
la conquista di nuova forza competitiva, di restringere il 
campo di intervento del presente bando a determinate te- 
matiche rilevanti di particolare interesse per le specializ- 
zazioni manifatturiere nazionali e con un maggior grado 
di incidenza sui predetti obiettivi del modello di produ- 
zione industriale sostenibile, dove le KETS risultano de- 
cisive per lo sviluppo della competitività dell’industria 
nazionale; 


Considerato, altresì, sempre al fine di concentrazione 
e di efficacia della misura agevolativa, di riservare il pre- 
sente intervento a progetti di rilevante dimensione, che 
richiedono maggiori garanzie in termini di strutturazio- 
ne, anche finanziaria, e meglio rispondono alle strategie 
di ricerca e sviluppo per il conseguimento dei risultati 
attesi; 


Ritenuto che per il raggiungimento delle predette fina- 
lità sia necessario un intervento di adeguata selettività, 
che contemperi l’esigenza di un’elevata qualità delle pro- 
poste con l’opportunità di rivolgersi a una platea articola- 
ta di soggetti, comprendenti oltre alle imprese industriali 
anche organismi e centri di ricerca, e che tale intervento 
possa essere coerentemente realizzato mediante la pro- 
cedura negoziale di cui all’art. 6 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123; 


Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis- 
sione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Uffi- 
ciale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che 
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mer- 
cato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del 
Trattato (regolamento generale di esenzione per catego- 
ria) e, in particolare, la Sezione 4 del Capo III, che stabi- 
lisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato 
comune ed esenti dall’obbligo di notifica gli aiuti a favore 
di ricerca, sviluppo e innovazione; 
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Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, conver- 
tito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, 
n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita 
del Paese»; 


Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive mo- 
dificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai do- 
cumenti amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e 
successive modificazioni e integrazioni, recante «Dispo- 
sizioni per la razionalizzazione degli interventi di soste- 
gno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, 
lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 


Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Nor- 
me per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle 
imprese»; 

Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle fi- 
nanze e del Ministro dello sviluppo economico 26 aprile 
2013, con il quale sono state determinate le modalità di 
ricognizione delle risorse non utilizzate del fondo rotativo 
per il sostegno alle imprese e gli investimenti di ricerca 
(FRI), ai sensi dell’art. 30, comma 4, del decreto-legge 
n. 83 del 2012; 


Decreta: 


Art. 1. 
Definizioni 


1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti 
definizioni: 

a) «Ministero»: il 
economico; 

b) «Soggetto gestore»: il soggetto a cui sono affida- 
ti gli adempimenti tecnici ed amministrativi riguardanti 
l’istruttoria delle proposte progettuali, l'erogazione del- 
le agevolazioni, l’esecuzione di monitoraggi, ispezioni e 
controlli; 

c) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di 
cui all’art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, 
n. 134; 

d) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) 
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 
187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione 
degli articoli 107 e 108 del Trattato (regolamento gene- 
rale di esenzione per categoria) e successive modifiche e 
integrazioni; 

e) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite 
dall’allegato 1 del Regolamento GBER; 

) «contratto di rete»: il contratto di cui all’art. 3, 
comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, 
n. 33, e successive modifiche e integrazioni; 


g) «Programma Horizon 2020»; il Programma qua- 
dro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione 
della Commissione europea COM(2011) 808 definitivo 
del 30 novembre 2011; 


Ministero dello sviluppo 
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h) «industria sostenibile»: modello industriale, de- 
finito a livello europeo, costituito dalle seguenti tre com- 
ponenti essenziali che devono essere soddisfatte contem- 
poraneamente: 1) crescita intelligente, per sviluppare 
un’economia basata sulla conoscenza e sull’innovazione; 
2) crescita sostenibile, per promuovere un’economia ef- 
ficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più com- 
petitiva; 3) crescita inclusiva, per sostenere un’economia 
con un alto tasso di occupazione e favorire la coesione 
sociale e territoriale. Tale modello prefigura il rinnova- 
mento dell’industria cosiddetta «matura» e la promozione 
di un’industria «evoluta», facendo leva sulla capacità di 
integrare/sviluppare nuove conoscenze/nuove tecnologie 
e, allo stesso tempo, di massimizzare la sinergia tra le di- 
mensioni economica, sociale e ambientale; 


i) «tecnologie abilitanti fondamentali»: tecnologie 
del Programma Horizon 2020, riportate nell’allegato n. 1 
al presente decreto, caratterizzate da multidisciplinarietà 
(attraversano numerose aree tecnologiche) e da un’alta 
intensità di conoscenza e associate a un’elevata intensità 
di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a con- 
sistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente 
qualificati. Esse sono ritenute fondamentali per la crescita 
e l’occupazione, poiché sviluppano soluzioni o migliora- 
menti tecnologici attraverso esperienze di ricerca capaci 
di rivitalizzare il sistema produttivo, e hanno la capacità 
di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori 
economici; 


I) «tematiche rilevanti»: specifiche tematiche, ri- 
portate nell’allegato n. 1 al presente decreto, nelle quali 
presentano ricadute le tecnologie abilitanti fondamentali, 
caratterizzate da maggiore contenuto tecnologico, più ra- 
pido impatto sulla competitività e più immediate applica- 
zioni industriali; 

m) «ricerca industriale»; ricerca pianificata o indagi- 
ni critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capa- 
cità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o 
servizi esistenti. Essa comprende la creazione di compo- 
nenti di sistemi complessi e può includere la costruzione 
di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente 
dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti 
e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini 
della ricerca industriale, in particolare ai fini della conva- 
lida di tecnologie generiche; 


n) «sviluppo sperimentale»: l’acquisizione, la com- 
binazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e 
capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, com- 
merciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, 
processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa 
definizione anche le altre attività destinate alla definizione 
concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di 
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello svilup- 
po sperimentale la costruzione di prototipi la dimostrazio- 
ne, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di 
prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate 
in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali 
laddove l’obiettivo primario è l’apporto di ulteriori mi- 
glioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non 
sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimenta- 
le può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo 0 
di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali 
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che è necessariamente il prodotto commerciale finale e 
il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere 
utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. 
Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le mo- 
difiche di routine o le modifiche periodiche apportate a 
prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione 
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche 
quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; 


o) «organismo di ricerca»: un’entità (ad esempio 
università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del tra- 
sferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, 
entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), 
indipendentemente dal suo status giuridico (costituito se- 
condo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanzia- 
mento, la cui finalità principale consiste nello svolgere 
in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, 
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel ga- 
rantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività me- 
diante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento 
di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività 
economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali at- 
tività economiche devono formare oggetto di contabilità 
separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza 
decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o 
di soci, non possono godere di alcun accesso preferenzia- 
le ai risultati generati; 


p) «centro di ricerca»: impresa con personalità giu- 
ridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di 
ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rien- 
trante nella definizione di organismo di ricerca. 


Art. 2. 


Ambito operativo e risorse disponibili 


1. Il presente decreto disciplina, ai sensi di quanto pre- 
visto dall’art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo 
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, 8 marzo 2013 le procedure per la concessio- 
ne ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti 
di ricerca e sviluppo: 


a) di rilevanti dimensioni, secondo quanto previsto 
all’art. 4, comma 4, lettera a); 


b) che perseguono un obiettivo di crescita sostenibi- 
le, per promuovere un’economia efficiente sotto il profilo 
delle risorse, più verde e più competitiva; 


c) contenuti nel numero ma altamente efficaci nel 
contribuire concretamente e celermente ad elevare la pre- 
stazione del Paese sul piano dell’innovazione e dell’avan- 
zamento tecnologico; 


d) in grado di esercitare un significativo impatto sul- 
lo sviluppo del sistema produttivo e dell'economia del 
Paese, avvalendosi dell’impiego di specifiche tecnologie 
abilitanti fondamentali, così come definite nell’ambito 
del Programma Orizzonte 2020; 


e) che si sviluppano nell’ambito di specifiche te- 
matiche rilevanti, caratterizzate da maggiore contenuto 
tecnologico, più rapido impatto sulla competitività e più 
immediate applicazioni industriali. 
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2. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono con- 
cesse sulla base di una procedura valutativa negoziale, 
secondo quanto stabilito dall’art. 6 del decreto legislati- 
vo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

3. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione 
delle agevolazioni previste dal presente decreto ammon- 
tano a euro 250.000.000,00 a valere sulle risorse del Fon- 
do per la crescita sostenibile e possono essere integrate 
da ulteriori risorse finanziarie comunitarie ovvero dalle 
risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e 
agli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa de- 
positi e prestiti S.p.a. dall’art. 1, comma 354 della legge 
30 dicembre 2004, n. 311. 


4. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano 
le condizioni del Regolamento GBER e possono essere 
concesse fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo l'eventuale 
esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. 


Art. 3. 
Soggetti beneficiari 


1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al pre- 
sente decreto i seguenti soggetti, purché presentino un 
progetto ammissibile ai sensi dell’art. 4: 

a) le imprese che esercitano le attività di cui 
all’art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi com- 
prese le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, 
n. 443; 

b) le imprese agro-industriali che svolgono preva- 
lentemente attività industriale; 

c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di 
cui al numero 5) dell’art. 2195 del codice civile, in favore 
delle imprese di cui alle lettere a) e d); 


d) i centri di ricerca con personalità giuridica; 


e) i soggetti di cui alle lettere a), 6), c) e d) definiti 
imprese start-up innovative ai sensi dell’art. 25, comma 2, 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. 


2.1 soggetti di cui al comma, fino a un numero massi- 
mo di cinque, possono presentare progetti anche congiun- 
tamente tra loro. In tali casi, i progetti devono essere rea- 
lizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di 
rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, 
a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di par- 
tenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali 
di collaborazione devono configurare una collaborazio- 
ne effettiva, stabile e coerente rispetto all’articolazione 
delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazio- 
ne del progetto proposto. In particolare, il contratto deve 
prevedere: 

a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle 
spese a carico di ciascun partecipante; 

b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, 
all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di 
ricerca e sviluppo; 

c) l’individuazione del soggetto capofila, che agi- 
sce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il 
conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o 
scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con 
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rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; è in 
capo allo stesso soggetto capofila che si intendono attri- 
buiti tutti gli adempimenti procedurali di cui al presente 
decreto in caso di presentazione congiunta del progetto 
da parte di più soggetti. Nel caso di contratto di rete, il 
soggetto capofila è l’organo comune, che deve pertanto 
essere obbligatoriamente nominato; in caso di altra forma 
contrattuale di collaborazione, il soggetto capofila non 
può essere un’impresa artigiana né un’impresa start-up 
innovativa; 


d) una clausola con la quale le parti, nel caso di re- 
cesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipan- 
ti ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla 
completa realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo, 
prevedendo una ripartizione delle attività e dei relativi 
costi tra gli altri soggetti e ricorrendo, se necessario, a 
servizi di consulenza. 


3.I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazio- 
ne della domanda, fermi restando i requisiti di legge rela- 
tivi alle imprese start-up innovative, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

a) essere regolarmente costituiti in forma societa- 
ria ed iscritti nel Registro delle imprese; le imprese non 
residenti nel territorio italiano devono essere costituite 
secondo le norme di diritto civile e commerciale vigen- 
ti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro 
delle imprese; 


b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri di- 
ritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere 
sottoposti a procedure concorsuali; 


c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e di- 
sporre di almeno due bilanci approvati; 


d) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti 
la data di presentazione della domanda, di provvedimenti 
di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero, 
ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; 


e) essere in regola con la restituzione di somme do- 
vute in relazione a provvedimenti di revoca di agevola- 
zioni concesse dal Ministero; 


)) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa 
in difficoltà così come individuata all’art. 2, punto 18 del 
Regolamento GBER; 


g) non essere destinataria di un ordine di recupero 
pendente per effetto di una precedente decisione della 
Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e in- 
compatibile con il mercato interno. 


4. I soggetti di cui al comma 1 non residenti sul ter- 
ritorio italiano, fermo restando il possesso, alla data di 
presentazione della domanda di agevolazione, dei requi- 
siti previsti dal comma 3, devono dimostrare di disporre, 
alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevola- 
zione, di almeno una sede sul territorio italiano, pena la 
decadenza dal beneficio. 


Art. 4. 
Progetti ammissibili 


1.I progetti ammissibili alle agevolazioni devono pre- 
vedere la realizzazione nel territorio italiano di attività di 
ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamen- 
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te connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto 
dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi pro- 
dotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di 
prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo 
delle tecnologie abilitanti fondamentali e che si sviluppa- 
no nell’ambito delle tematiche rilevanti riportate nell’al- 
legato n. 1 al presente decreto, fatto salvo quanto specifi- 
cato ai commi 2 e 3. 


2. AI fine di garantire la necessaria selettività degli 
interventi, il Ministero, su proposta del Comitato di cui 
all’art. 8, comma 2, può circoscrivere gli interventi stessi 
solo ad alcune delle tematiche rilevanti riportate nell’al- 
legato n. 1, individuate tenendo conto delle specializza- 
zioni manifatturiere nazionali, degli scenari tecnologici 
europei e delle esigenze di conseguire applicazioni indu- 
striali nel breve-medio termine. Il Ministero provvede a 
comunicare gli eventuali aggiornamenti delle tematiche 
rilevanti tramite pubblicazione nel proprio sito Internet. 


3. Non sono agevolabili a valere sul presente decreto i 
progetti che, in ragione dell’attività svolta e delle relative 
caratteristiche, sono integralmente finanziabili a valere 
sul decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ot- 
tobre 2014 concernente i grandi progetti strategici nel set- 
tore delle tecnologie dell’informazione e della comunica- 
zione elettroniche (ICT) coerenti le finalità dell’ Agenda 
digitale italiana. 


4. Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni i progetti 
di ricerca e sviluppo devono: 


a) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 
5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00; 


b) essere avviati successivamente alla presentazio- 
ne della domanda di agevolazioni di cui all’art. 9 e, co- 
munque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del 
decreto di concessione di cui all’art. 12. Per data di av- 
vio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data di 
inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data 
del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare 
attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irre- 
versibile l'investimento oppure la data di inizio dell’atti- 
vità del personale interno, a seconda di quale condizione 
si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere 
espressamente indicata dal soggetto proponente, che è te- 
nuto a trasmettere al Soggetto gestore specifica dichiara- 
zione, resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 
entro 30 giorni dal verificarsi della prima delle suddette 
condizioni; 


c) avere una durata non superiore a 36 mesi, ovve- 
ro termini più brevi ove resi necessari dalla normativa di 
riferimento in caso di cofinanziamento con risorse comu- 
nitarie. Su richiesta motivata del soggetto beneficiario, il 
Ministero può concedere una proroga del termine di ulti- 
mazione del progetto non superiore a 12 mesi; 


d) qualora presentati congiuntamente da più sogget- 
ti, prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 
10 per cento dei costi complessivi ammissibili. 
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Art. 5. 


Spese e costi ammissibili 


1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente 
decreto le spese e i costi relativi a: 


a) il personale dipendente del soggetto proponente 
o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, 
con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero tito- 
lare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tec- 
nici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura 
in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo 
oggetto del progetto. Sono escluse le spese del personale 
con mansioni amministrative, contabili e commerciali; 


b) gli strumenti e le attrezzature di nuova fabbrica- 
zione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati 
per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il 
periodo di utilizzo per il progetto degli strumenti e del- 
le attrezzature sia inferiore all’intera vita utile del bene, 
sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali 
ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto 
di ricerca e sviluppo; 


c) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati 
per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa 
l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di 
ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transa- 
zione effettuata alle normali condizioni di mercato; 


d) le spese generali derivanti direttamente dal pro- 
getto di ricerca e sviluppo, imputate con calcolo pro-rata 
sulla base del rapporto tra il valore complessivo delle 
spese generali e il valore complessivo delle spese del per- 
sonale dell'impresa. Le predette spese devono essere cal- 
colate con riferimento ai bilanci di esercizio del periodo 
di svolgimento del progetto e, comunque, non possono 
essere imputate in misura superiore al 50 per cento delle 
spese per il personale di cui alla lettera a); 

e) i materiali utilizzati per lo svolgimento del 
progetto. 

2. Ulteriori limiti e condizioni di ammissibilità del- 
le spese possono essere previsti qualora siano utilizzate 
risorse a valere sulla programmazione comunitaria, nel 
rispetto della normativa nazionale in materia di ammissi- 
bilità delle spese per programmi cofinanziati. 


Art. 6. 


Agevolazioni concedibili 


1. Le agevolazioni sono concesse, a valere sulle risorse 
della contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la cresci- 
ta sostenibile, nei limiti delle intensità massime di aiuto 
stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER e 
del 100 per cento della spesa ammissibile, nella forma del 
finanziamento agevolato per una percentuale nominale 
delle spese ammissibili complessive articolata, in relazio- 
ne alla dimensione di impresa, come segue: 


a) 60 per cento per le imprese di piccola e media 
dimensione; 

b) 50 per cento per le imprese di grande dimensione. 

2. In aggiunta al finanziamento agevolato di cui al 

comma 1, e sempre nei limiti di cui allo stesso comma 1, 

è altresì concessa, a valere sul Fondo per la crescita soste- 
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nibile, un’agevolazione nella forma del contributo diret- 
to alla spesa, utilizzando, secondo le procedure contabili 
già in essere sul medesimo Fondo, l’apposito capitolo di 
bilancio di cui all’art. 18, comma 2 del decreto intermini- 
steriale 2013 citato in premessa, previo versamento delle 
somme occorrenti dalla contabilità speciale di cui al com- 
ma 1 all’entrata dello Stato e successiva riassegnazione 
delle medesime somme al predetto capitolo. Il contributo 
è concesso fino al 15 per cento delle spese ammissibili, 
per le imprese di piccola e media dimensione, e fino al 
10 per cento, per quelle di grandi dimensioni. La misura 
effettiva è correlata al punteggio di cui all’art. 10, com- 
ma 3 complessivamente conseguito dal progetto ed è de- 
terminata in proporzione al rapporto tra la differenza tra il 
punteggio conseguito e il punteggio minimo ammissibile 
e la differenza tra il punteggio massimo e il punteggio 
minimo, calcolato con una cifra decimale senza arroton- 
damento. La misura del contributo diretto alla spesa è 
elevata, comunque nei limiti di cui al comma 1, di 5 pun- 
ti percentuali al sussistere di almeno una delle seguenti 
condizioni: 


a) qualora il progetto venga realizzato in parte con 
il contributo esterno di almeno un organismo di ricerca in 
misura non inferiore al 10 per cento della spesa comples- 
sivamente ammissibile e l’organismo di ricerca abbia il 
diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella 
misura in cui derivino da ricerche da esso svolte; 


b) qualora il progetto sia in parte realizzato, nell’am- 
bito di forme di collaborazione internazionale effettiva 
e stabile tra imprese, in altro Stato membro dell’Unione 
europea ovvero in quelli contraenti l’accordo SEE, fermo 
restando quanto previsto dall’art. 4, comma 1; 


c) qualora ai progetti congiunti di cui all’art. 3, com- 
ma 2 partecipi almeno una PMI. 


3. Il finanziamento agevolato non è assistito da forme 
di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ri- 
petizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, as- 
sistiti da privilegio ai sensi dell’art. 24, comma 33, della 
legge 27 dicembre 1997, n. 449. 


4. Il finanziamento agevolato ha una durata massima 
di 8 anni, oltre un periodo di preammortamento della du- 
rata massima di 3 anni decorrenti dalla data del decreto 
di concessione di cui all’art. 12. E facoltà del soggetto 
beneficiario, o di ciascuno dei soggetti beneficiari in caso 
di realizzazione del progetto in modo congiunto, rinun- 
ciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. 
Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo 
un piano di ammortamento a rate semestrali costanti po- 
sticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 
anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti 
alle medesime scadenze. 


5. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20 per 
cento del tasso di riferimento, vigente alla data di con- 
cessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello 
stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito 
Internet. http://ec.europa.cu/competition/state_aid/legi- 
slation/reference _rates.html. In ogni caso il tasso agevo- 
lato non può essere inferiore a 0,8 per cento. 
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6. Qualora il valore complessivo dell’agevolazione 
determinata ai sensi del presente articolo superi l’inten- 
sità massima prevista dalla disciplina comunitaria indi- 
cata al comma, l’importo del contributo diretto alla spe- 
sa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta 
intensità. 

7. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al 
momento dell’erogazione a saldo e non può essere supe- 
riore a quanto previsto nel decreto di concessione. 


8. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di 
ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cu- 
mulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le 
medesime spese, incluse quelle concesse sulla base del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 
18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 
107 e 108 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de 
minimis»), ad eccezione di quelle ottenute esclusivamen- 
te nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque 
entro i limiti delle intensità massime previste dal Regola- 
mento GBER. 


Art. 7. 


Condizioni di utilizzo delle risorse finanziarie 
comunitarie 


1. Qualora per l’attuazione dell’intervento previsto 
dal presente decreto vengano rese disponibili risorse fi- 
nanziarie comunitarie o cofinanziate dall’ Unione europea 
nell’ambito dei fondi strutturali, tali risorse potranno es- 
sere utilizzate, nel rispetto delle condizioni stabilite dai 
relativi regolamenti comunitari e nei limiti delle intensità 
massime di aiuto stabilite dall’art. 25 del Regolamento 
GBER, anche per un eventuale incremento delle misure 
del contributo alla spesa di cui all’art. 6. Ai fini della ge- 
stione contabile di tali interventi si applica quanto previsto 
dall’art. 18, comma 2, del decreto interministeriale 8 mar- 
zo 2013. 


Art. 8. 


Istanza preliminare e valutazione di massima 


1. AI fine di effettuare una selezione preliminare dei 
progetti di ricerca e sviluppo in grado di determinare un 
rilevante e significativo impatto sulla competitività del 
sistema produttivo del Paese tramite il migliore utilizzo 
delle tecnologie abilitanti fondamentali ed il più adegua- 
to e concreto sviluppo nell’ambito delle tematiche rile- 
vanti, i soggetti di cui all’art. 3 presentano al Ministe- 
ro una istanza preliminare secondo lo schema di cui al 
comma 7. 


2.Il Ministero, ai fini della valutazione di cui al com- 
ma 3, con cadenza settimanale, sottopone le istanze ri- 
cevute nel periodo precedente all’esame di un Comitato 
appositamente costituito con decreto del Ministro per lo 
sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficia- 
le della Repubblica italiana, senza previsione di compen- 
so e composto da cinque soggetti con comprovata cono- 
scenza ed esperienza in materia di ricerca e innovazione 
tecnologica. 
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3. L’esame del Comitato di cui al comma 2 si conclude 
con una valutazione complessiva di massima circa l’am- 
missibilità del progetto di ricerca e sviluppo alla presen- 
tazione della domanda di cui all’art. 9, basata sui seguenti 
criteri: 

a) rilevanza delle tecnologie abilitanti fondamentali 
nell’ambito del progetto; 


b) adeguatezza e concretezza degli sviluppi del pro- 
getto nell’ambito delle tematiche rilevanti; 


c) grado di miglioramento competitivo del propo- 
nente sui mercati internazionali a seguito del progetto; 


d) prossimità del progetto all’industrializzazione e 
alla commercializzazione dei risultati. 


4. La valutazione è espressa tramite un giudizio com- 
plessivo formulato sulla base dell’insieme dei criteri di 
cui al comma 3. Tale giudizio, se positivo, non costituisce 
per il proponente alcun diritto all’ottenimento delle age- 
volazioni e non sostituisce né sintetizza in alcun modo gli 
accertamenti e le verifiche istruttorie, né la negoziazione 
di cui all’art. 10, ai cui positivi esiti la concessione è co- 
munque subordinata. 


5. Il Ministero pubblica nel proprio sito Internet l’esito 
della valutazione di ammissibilità di cui al comma 3 entro 
3 giorni dal pronunciamento del Comitato; tale pubblica- 
zione costituisce comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 
e integrazioni. 

6. Il Comitato di cui al comma 2, entro 15 giorni dal 
decreto di costituzione dello stesso, definisce le modalità 
di applicazione dei criteri di cui al comma 3 ai fini della 
valutazione preliminare dei progetti di ricerca e sviluppo 
e propone al Ministero 1 dati e le informazioni che ritiene 
di acquisire per ciascun progetto in quanto indispensabili 
e sufficienti per la formulazione della valutazione stessa. 


7.Il Ministero, con successivo provvedimento del Di- 
rettore generale per gli incentivi alle imprese, provvede, 
avvalendosi del Soggetto gestore, a definire una scheda 
contenente i dati e le informazioni di cui al comma 6 e 
che costituisce lo schema di istanza preliminare. Con lo 
stesso provvedimento, pubblicato nel sito Internet del Mi- 
nistero, sono rese note le modalità di valutazione definite 
dal Comitato ai sensi del comma 6 e stabilita la data di 
apertura dei termini per la presentazione delle istanze pre- 
liminari di cui al comma 1. 


Art. 9. 


Domanda e procedura di accesso 


1. Il soggetto proponente, entro i tre mesi successivi 
alla pubblicazione della valutazione di ammissibilità di 
cui all’art. 8, comma 3, nel sito Internet del Ministero, 
pena la decadenza della valutazione medesima, presenta 
la domanda di accesso alle agevolazioni, corredata delle 
proposte progettuali e della relativa documentazione, con 
le modalità e secondo gli schemi definiti dal Ministero 
con successivo decreto a firma del Direttore generale per 
gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedi- 
mento sono fornite le istruzioni necessarie per la migliore 
attuazione degli interventi, ivi incluse quelle riferite alle 
modalità di determinazione dei costi ammissibili, nonché 
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fissati i punteggi minimi e massimi relativi ai criteri di cui 
all’art. 10, comma 3, e il punteggio minimo complessi- 
vo per l’ammissibilità delle proposte progettuali di cui al 
comma 2 dello stesso articolo. 

2. Ciascun soggetto, sia in forma singola che congiun- 
ta, può presentare nell’ambito del presente intervento una 
sola domanda di accesso alle agevolazioni nell’arco tem- 
porale di 365 giorni. 


3. La proposta progettuale deve essere corredata della 
documentazione indicata nel decreto di cui al comma |, 
tra cui, in particolare, quella concernente: 


a) la scheda tecnica contenente dati e informazioni 
sul soggetto proponente, ivi inclusa la dimensione: 

b) il piano di sviluppo del progetto, compresi l’elen- 
co dei costi, il finanziamento richiesto e le date di inizio 
e fine; 


c) il contratto di collaborazione, nel caso di progetto 
proposto congiuntamente da più soggetti. 


4. La proposta progettuale e la documentazione di cui 
al comma 3 sono presentate secondo gli schemi resi di- 
sponibili con il provvedimento di cui al comma 1. Le pro- 
poste progettuali presentate in modo difforme e/o con do- 
cumentazione incompleta rispetto a quanto indicato sono 
considerate irricevibili. 


5. Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123, i soggetti proponenti hanno diritto 
alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse 
finanziarie disponibili. Il Ministero comunica tempesti- 
vamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli 
incentivi alle imprese, da pubblicare nella Gazzetta Uf- 
ficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento 
delle risorse finanziarie disponibili. 


Art. 10. 


Esame della proposta progettuale e fase di negoziazione 


1. Il Soggetto gestore provvede all’istruttoria ammini- 
strativa, finanziaria e tecnica, sulla base della documen- 
tazione presentata. In tale ambito, in particolare, valuta: 


a) le caratteristiche tecnico-economico-finanziarie e 
di ammissibilità del soggetto proponente; 


b) il posizionamento del progetto nell’ambito di 
un’eventuale più articolata strategia di gruppo; 


c) la coerenza della proposta con le finalità dichiara- 
te e con quelle di cui al presente decreto; 


d) la fattibilità tecnica, la sostenibilità economico- 
finanziaria, la qualità tecnica e l’impatto del progetto 
di ricerca e sviluppo, la sussistenza delle condizioni di 
ammissibilità dello stesso, con particolare riferimento a 
quanto indicato agli articoli 2, 4 e 5; 

e) la sussistenza delle condizioni minime di ammis- 
sibilità di cui al comma 3; 

la pertinenza e la congruità delle spese previste 
dal progetto di ricerca e sviluppo, nel rispetto dei relativi 
parametri, determinando il costo complessivo ammissi- 
bile, nonché le agevolazioni nelle forme e nelle misure 
previste dal presente decreto e nel rispetto delle intensità 
massime di aiuto indicate all’art. 6; 


2) la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie. 
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2. Il Soggetto gestore, inoltre, individua le specifiche 
tecniche e i parametri del progetto suscettibili di negozia- 
zione con l’impresa, al fine di rimodularli per massimiz- 
zare i risultati conseguibili rispetto agli obiettivi dell’in- 
tervento agevolativo e alla capacità propria del progetto 
stesso di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese. 


3. Fermi restando gli esiti delle ulteriori valutazioni di 
cui al comma 1, la valutazione delle condizioni minime 
di ammissibilità è effettuata sulla base dei criteri riportati 
nell’allegato n. 2, determinando per ciascuno di tali criteri 
il relativo punteggio, attribuito secondo quanto previsto 
nel decreto di cui all’art. 9, comma 1. In caso di progetto 
congiunto, i punteggi sono riferiti all’insieme dei soggetti 
proponenti. 

4. A conclusione delle attività di cui ai commi 1 e 2, 
entro 70 giorni dalla presentazione della domanda di age- 
volazione di cui all’art. 9, comma 1, il Soggetto gesto- 
re invia le risultanze istruttorie al Ministero, secondo lo 
schema definito con il decreto di cui al medesimo art. 9, 
comma 1, esprimendo un giudizio complessivo di am- 
missibilità o meno alla successiva fase negoziale. Entro 
lo stesso termine, il Soggetto gestore dà comunicazione 
degli esiti al soggetto proponente, ai sensi dell’art. 10-bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche 
e integrazioni. 

5. Qualora il costo complessivo ammissibile del pro- 
getto dovesse discendere al di sotto della soglia minima 
di cui all’art. 4, comma 4, lettera a), a causa di una ridu- 
zione superiore al 20 per cento delle spese esposte nel- 
la proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non 
ammissibile. 

6. In caso di esito positivo, il Ministero avvia la fase 
della negoziazione con il soggetto proponente, per le fina- 
lità e secondo le modalità indicate al comma 2. 


7. Nel corso della fase di negoziazione, il Ministero 
richiede, direttamente o per il tramite del Soggetto gesto- 
re, tutti i dati e le informazioni ritenuti necessari. La fase 
di negoziazione è conclusa entro il termine di 15 giorni 
dalla comunicazione di cui al comma 4 o dall’eventuale 
completamento della documentazione richiesta al sogget- 
to proponente. Gli esiti della negoziazione, comprensivi 
degli eventuali vincoli e prescrizioni, sono fatti oggetto di 
uno specifico verbale sottoscritto dal Ministero, dal sog- 
getto proponente e dal Soggetto gestore. 


Art. ll. 


Presentazione della proposta definitiva 


1. A conclusione ed in esito dell’attività negoziale di 
cui all’art. 10, il soggetto proponente compila la proposta 
definitiva del progetto con le modalità indicate nel de- 
creto di cui all’art. 9, comma 1, e la presenta al Soggetto 
gestore entro 30 giorni dalla sottoscrizione del verbale di 
cui all’art. 10, comma 7, pena la decadenza della proposta 
stessa. 


2. La proposta definitiva deve contenere tutta la docu- 
mentazione sostitutiva o integrativa di quella già presen- 
tata in fase di proposta progettuale, eventualmente pre- 
vista dal verbale di cui all’art. 10, comma 7, in quanto 
necessaria a seguito delle rimodulazioni del progetto con- 
cordate in sede di negoziazione. 
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3. Il Soggetto gestore provvede, nei 20 giorni succes- 
sivi al ricevimento, all’esame della proposta definitiva e 
della relativa documentazione, volto a verificare la corri- 
spondenza delle stesse agli esiti della negoziazione. Com- 
pletate le predette verifiche e accertata l’esistenza della 
ulteriore documentazione amministrativa individuata con 
il decreto di cui all’art. 9, comma 1, il Soggetto gestore 
provvede a trasmettere al Ministero la proposta di conces- 
sione delle agevolazioni. 


Art. 12. 


Decreto di concessione 


1. Entro i 10 giorni successivi al ricevimento della 
proposta del Soggetto gestore di concessione delle age- 
volazioni, il Ministero, tenuto conto delle risorse dispo- 
nibili, concede le agevolazioni con apposito decreto e 
lo trasmette al soggetto beneficiario ovvero esclusiva- 
mente al soggetto capofila nel caso di progetti congiun- 
ti. Il soggetto beneficiario ovvero il soggetto capofila 
provvede, entro 30 giorni dalla ricezione del decreto di 
concessione, pena la decadenza dalla agevolazioni, a re- 
stituire al Ministero il decreto debitamente sottoscritto 
per accettazione inviandone contestualmente una copia 
al Soggetto gestore. Nel caso di progetti congiunti il 
decreto di concessione è sottoscritto da tutti i soggetti 
proponenti. 


2. Nel decreto di cui al comma 1 sono determinati la 
forma e l'ammontare delle agevolazioni, gli impegni del 
soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, tem- 
pi e modalità di realizzazione del progetto, la data entro 
la quale presentare la richiesta obbligatoria di erogazio- 
ne per stato d’avanzamento di cui all’art. 13, comma I, 
gli adempimenti a carico dello stesso soggetto benefi- 
ciario, i preventivi di spesa, le eventuali collaborazio- 
ni al progetto da parte di altre imprese, anche estere, le 
condizioni e il piano delle erogazioni delle agevolazioni, 
determinate sulla base del piano di spesa predisposto e 
approvato, il piano di restituzione delle quote di pream- 
mortamento e ammortamento del finanziamento agevo- 
lato, nonché le condizioni di revoca o l’interruzione dei 
benefici e l’eventuale applicazione di penali in caso di 
inadempienza. 


3. Nei casi indicati dall’art. 4, comma 1, del Regola- 
mento GBER, il decreto di concessione di cui al comma 1 
è subordinato alla notifica individuale e alla successiva 
valutazione da parte della Commissione europea, secondo 
quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di 
aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione. 


Art. 13. 


Erogazione delle agevolazioni 


1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gesto- 
re, sulla base delle richieste per stato d’avanzamento del 
progetto presentate dal soggetto beneficiario, nel numero 
massimo di 5, più l’ultima a saldo. Le richieste di ero- 
gazione per stato d’avanzamento sono facoltative ad ec- 
cezione di quella riferita alla data intermedia alla durata 
del progetto indicata nel decreto di concessione, che è 
obbligatoria, deve essere pari ad almeno il 30 per cento 
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della spesa ammessa e deve essere presentata entro e non 
oltre il secondo mese solare successivo alla data stessa, 
pena la revoca totale delle agevolazioni concesse, ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, lettera /). 


2. In alternativa alle modalità di cui al comma 1, un 
importo non superiore al 60 per cento del finanziamento 
agevolato può essere erogato, su richiesta del soggetto be- 
neficiario, in due quote anticipate, ciascuna pari al 30 per 
cento del finanziamento stesso; la seconda delle predette 
quote è erogata previa presentazione della documenta- 
zione di cui al comma 3 utile a comprovare l’avvenuto 
sostenimento del 30 per cento della spesa ammessa. Le 
somme erogate in anticipazione sono garantite con fide- 
iussione bancaria o polizza assicurativa, la cui durata e 
caratteristiche sono definite con il decreto di cui all’art. 9, 
comma 1. Al fine di garantire le somme erogate in anti- 
cipazione con modalità alternative rispetto alla predetta 
fideiussione o polizza, il Ministero può istituire un ap- 
posito strumento di garanzia, mediante la costituzione di 
un fondo alimentato inizialmente dalla trattenuta di una 
quota non superiore al 2 per cento dell’ammontare delle 
risorse finanziarie di cui all’art. 2, comma 3. Le imprese 
che intendono avvalersi del predetto strumento di garan- 
zia sono tenute a contribuire al predetto fondo con una 
quota proporzionale al finanziamento da anticipare, nella 
misura che sarà definita con il decreto di cui all’art. 9, 
comma |. 


3. La richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avan- 
zamento deve essere presentata entro 3 mesi dalla data di 
ultimazione del progetto. Il mancato rispetto del predet- 
to termine comporta la revoca dell’agevolazione ai sensi 
dell’art. 16, comma 1, lettera 4). 


4. L'ammontare complessivo delle erogazioni effettua- 
te a stato di avanzamento lavori non può superare il 90 
per cento delle agevolazioni concesse. Il residuo 10 per 
cento, detratto dall’erogazione relativa all’ultimo stato di 
avanzamento e, ove necessario, da quella precedente, vie- 
ne erogato a saldo, una volta effettuati gli accertamenti 
previsti dall’art. 15. 


5. Le erogazioni sono disposte entro 60 giorni dal- 
la ricezione dello stato di avanzamento e della relativa 
documentazione, fatta salva l’erogazione a saldo che è 
disposta entro 6 mesi dalla data di ricezione della docu- 
mentazione finale di spesa. 


6. Il Ministero trasferisce periodicamente al Soggetto 
gestore le somme necessarie per le erogazioni di cui al 
presente articolo, sulla base del relativo fabbisogno. 


7. Le modalità e gli schemi per la presentazione del- 
le richieste di erogazione, unitamente agli adempimenti 
conseguenti a carico del Soggetto gestore, sono indivi- 
duati con il decreto di cui all’art. 9, comma | 


Art. 14. 


Variazioni 


I. Le variazioni ai progetti di ricerca e sviluppo devo- 
no essere tempestivamente comunicate al Soggetto ge- 
store con una argomentata relazione corredata di idonea 
documentazione. 
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2. Relativamente alle variazioni conseguenti a opera- 
zioni societarie o a cessioni, a qualsiasi titolo, dell’attivi- 
tà, ovvero relative agli obiettivi del progetto di ricerca e 
sviluppo, il Soggetto gestore procede, nel termine di 30 
giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione, 
alle opportune verifiche e valutazioni, nonché alle conse- 
guenti proposte al Ministero al fine dell’espressione da 
parte di quest’ultimo dell’eventuale assenso. 


3. Fino a quando le proposte di variazione di cui al 
comma 2 non siano state assentite dal Ministero, il Sog- 
getto gestore sospende l’erogazione delle agevolazioni. 


4. Tutte le altre variazioni, compresa l’eventuale mo- 
difica della tempistica di realizzazione, sono valutate dal 
Soggetto gestore che, in caso di approvazione, informa 
entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di 
variazione il soggetto beneficiario e il Ministero, proce- 
dendo alla regolare prosecuzione dell’iter agevolativo. 


Art. 15. 


Verifiche, controlli ed ispezioni 


1. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di erogazione intermedia obbligatoria di 
cui all’art. 13, comma 1, e prima dell’erogazione stessa, 
effettua una verifica in loco di natura tecnica sullo stato di 
attuazione del progetto di ricerca e sviluppo. Tale verifica 
è indirizzata a valutare lo stato di svolgimento del proget- 
to, le eventuali criticità tecniche riscontrate e le modifiche 
apportate rispetto alle attività previste o che sarebbe utile 
apportare ai fini della positiva conclusione del progetto. 
Nel caso in cui la verifica si concluda con esito negativo 
il Soggetto gestore propone al Ministero la revoca delle 
agevolazioni. 


2. Il Soggetto gestore, entro 30 giorni dal ricevimento 
della richiesta di erogazione dell’ultimo stato di avanza- 
mento e prima dell’erogazione stessa, effettua una veri- 
fica finale volta ad accertare l’effettiva realizzazione del 
progetto, il raggiungimento degli obiettivi tecnologici 
previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In 
esito a tale verifica finale, il soggetto gestore trasmette 
una relazione tecnica al Ministero che si conclude con un 
giudizio positivo o negativo sul progetto realizzato. 


3. Sulla base della relazione tecnica del Soggetto ge- 
store e dell’intera documentazione tecnica e di spesa tra- 
smessa dal soggetto proponente o dal soggetto capofila in 
caso di progetti congiunti, il Ministero dispone accerta- 
menti sull’avvenuta realizzazione di ciascun progetto, ai 
quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla 
direttiva del Ministro dello sviluppo economico 10 luglio 
2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repub- 
blica italiana n. 212 del 10 settembre 2008. Il Ministe- 
ro provvede, successivamente, a determinare l’importo 
dell’agevolazione spettante in via definitiva, dandone co- 
municazione alle imprese interessate. 


4. In ogni fase del procedimento il Ministero può effet- 
tuare, anche per il tramite del Soggetto gestore, controlli 
e ispezioni sulle iniziative agevolate, al fine di verificare 
le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle age- 
volazioni, nonché lo stato di attuazione degli interventi 
finanziati. 
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Art. 16. 


Revoche 


1. Le agevolazioni sono revocate, in tutto o in parte, 
con provvedimento del Ministero, adottato sulla base 
delle verifiche e delle valutazioni effettuate dal Soggetto 
gestore, in caso di: 


a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di am- 
missibilità, ovvero di documentazione incompleta o irre- 
golare per fatti comunque imputabili al soggetto benefi- 
ciario e non sanabili; 


b) fallimento del soggetto beneficiario ovvero aper- 
tura nei confronti del medesimo di altra procedura con- 
corsuale, fatto salvo quanto previsto al comma 5 del pre- 
sente articolo; 


c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e 
sviluppo; 

d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal progetto di ricerca e sviluppo, ivi inclusi gli esiti ne- 
gativi della verifica di cui all’art. 15, comma I, fatti salvi i 
casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi 
sopravvenuti e non prevedibili; 


e) mancato avvio del progetto nei termini indicati 
all’art. 4, comma 4, lettera b); 


7 mancata presentazione dello stato d'avanzamento 
obbligatorio entro la data e nella misura di cui all’art. 13, 
comma 1; 


g) mancato rispetto dei termini massimi previsti 
dall’art. 4, comma 4, lettera c), per la realizzazione del 
progetto; 

h) mancata trasmissione della documentazione fina- 
le di spesa entro 3 mesi dalla conclusione del progetto; 


i) mancata restituzione protratta per oltre un anno 
degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di 
finanziamento concesso; 


1) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di conces- 
sione di cui all’art. 12. 


2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma |, 
lettere a), 5), c), d), e) e f), la revoca delle agevolazioni 
è totale; in tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto 
alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il 
beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge 
e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni ammini- 
strative pecuniarie di cui all’art. 9 del decreto legislativo 
31 marzo 1998, n. 123. 


3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 
I, lettere g) e 4), la revoca delle agevolazioni è parziale; 
in tali casi è riconosciuta esclusivamente la quota parte 
di agevolazioni relativa alle attività effettivamente realiz- 
zate, qualora si configuri il raggiungimento di obiettivi 
parziali significativi. 

4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, 
lettera i), la revoca è commisurata alla quota di finanzia- 
mento agevolato non restituita. 


5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto be- 
neficiario di una procedura concorsuale diversa dal falli- 
mento, il Ministero valuta la compatibilità della procedu- 
ra medesima con la prosecuzione del progetto di ricerca 
e sviluppo interessato dalle agevolazioni, concedendo, 
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ove necessario, una proroga aggiuntiva del termine di re- 
alizzazione del progetto non superiore a 2 anni. A tal fine 
l’istanza, corredata di argomentata relazione e di idonea 
documentazione, è presentata al Ministero e comunicata 
al Soggetto gestore, che verifica la documentazione pro- 
dotta e sospende le erogazioni fino alla determinazione 
del Ministero in ordine alla revoca delle agevolazioni ov- 
vero alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo. 


Art. 17. 


Monitoraggio e valutazione 


1. Il Ministero attua il monitoraggio e la valutazione 
dei risultati dei progetti di ricerca e sviluppo e dell’effi- 
cacia degli interventi di cui al presente decreto. A tal fine 
il decreto di cui all’art. 9, comma 1, determina gli indica- 
tori e i valori-obiettivo previsti dall’art. 25, comma 4, del 
decreto-legge n. 83 del 2012 e dall’art. 3, comma 3, del 
decreto interministeriale 8 marzo 2013, nonché le infor- 
mazioni che il soggetto beneficiario deve fornire in meri- 
to agli stessi. 


2. Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del decreto-legge 
n. 83 del 2012 e dell’art. 15, comma 7, del decreto in- 
terministeriale 8 marzo 2013 i soggetti beneficiari delle 
agevolazioni sono tenuti a trasmettere al Soggetto gestore 
la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative. 
I contenuti, le modalità e i termini dì trasmissione del- 
le relative informazioni sono indicati nel decreto di cui 
all’art. 9, comma 1. 


3. Il Ministero presenta alla Commissione europea re- 
lazioni annuali relative alle agevolazioni concesse sulla 
base del presente decreto, comprendenti, in particolare, 
gli elenchi dei beneficiari e i relativi settori di attività eco- 
nomica, gli importi concessi per ciascun beneficiario e le 
corrispondenti intensità di aiuto. 


4.I soggetti beneficiari sono tenuti a: 


a) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, 
dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Soggetto ge- 
store e dal Ministero; 


b) acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i 
controlli disposti dal Ministero, nonché da competenti 
organismi statali, dalla Commissione europea e da altri 
organi dell’Unione europea competenti in materia, anche 
mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo 
stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il 
mantenimento delle agevolazioni; 


c) aderire a tutte le forme di pubblicizzazione del 
progetto agevolato, con le modalità allo scopo individua- 
te dal Ministero. 


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti orga- 
ni di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


Roma, 15 ottobre 2014 


Il Ministro: GUIDI 


Registrato alla Corte dei conti l’11 novembre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF  Reg.ne Prev. n. 3962 
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ALLEGATO / 
(Articoli 1, comma 1 e 4, comma 1) 


TECNOLOGIE ABILITANTI FONDAMENTALI 
(KETSs - Key Enabling Technologies) 
Micro-Nanoelettronica 
Nanotecnologia 
Fotonica 
Materiali avanzati 
Sistemi avanzati di produzione 


Biotecnologia industriale 


TEMATICHE RILEVANTI 


A. Processi e impianti industriali 


A.1. Sistemi di produzione ad alte prestazioni, efficienti ed 
ecocompatibili. 


A.2. Sistemi di produzione adattativi e intelligenti. 

A.3. Fabbriche digitali ottimizzate verso l’uso delle risorse. 
A.A. Manifattura incentrata sull’uomo. 

A.5. Materiali per la produzione industriale. 

B. Trasporti su superficie e su via d’acqua 

B.1 Tecnologie veicolo ecocompatibili per la sostenibilità. 
B.2 Sistemi per la sicurezza attiva e passiva. 

B.3 ITS sistemi per il trasporto intelligente. 

B.4 Tecnologie ferroviarie ecocompatibili per la sostenibilità. 
B.5 Operatività del materiale rotabile e delle infrastrutture. 


B.6 Tecnologie navali per la competitività, eco-compatibilità e 
sicurezza 


C. Aerospazio 

C.1 Tecnologie per aeromobili efficienti ed eco-compatibili. 
C.2 Tecnologie per sicurezza e security. 

C.3 Tecnologie di trasporto spaziale. 

C.4 Tecnologie operative spaziali. 


C.5 Tecnologie di monitoraggio globale per l’ambiente e la 
sicurezza. 


D. TLC 

D.1 Tecnologie innovative per la sistemistica. 

D.2 Componenti innovative. 

D.3 Tecniche e metodologie di progettazione e test. 
E. Tecnologie energetiche 


E.1. Tecnologie per la riduzione delle emissioni serra nel settore 
energetico, 


E.2. Tecnologie di stoccaggio dell’energia. 

E.3. Tecnologie per idrogeno e celle a combustibile 

E.4. Tecnologie per le reti di energia intelligenti. 

E.5. Energie rinnovabili. 

F. Costruzioni eco-sostenibili 

F.1. Efficienza energetica e sostenibilità delle costruzioni. 
F.2. Sicurezza dell'ambiente costruito. 

G. Tecnologie ambientali 


G.1 Tecnologie per il rimedio e la protezione ambientale. 


G.2 Tecnologie per la gestione dell’ambiente naturale e del 
costruito. 
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ALLEGATO 2 
(Articolo 10, comma 3) 


Criteri quali-quantitativi per la verifica della sussistenza delle 
condizioni minime di ammissibilità della proposta progettuale 


A) Caratteristiche del soggetto proponente. Tale criterio è valutato 
sulla base dei seguenti elementi: 


1) know-how tecnologico acquisito negli ultimi due 0, se dispo- 

nibili, tre anni: 
i) ammontare delle spese in R&S sostenute in Italia in rappor- 

to al fatturato; 


ii) competenze ed esperienze maturate dal soggetto proponen- 
te rispetto alla tecnologia/ambito in cui il progetto ricade; 


iii) qualità delle collaborazioni, con particolare riferimento a 
quelle con organismi di ricerca, che il soggetto proponente ha attivato; 


2) solidità economico-finanziaria, da valutare con riferimento agli 
ultimi due bilanci approvati del soggetto proponente: 


i) capacità del soggetto proponente di rimborsare il finanziamen- 
to agevolato: 


Cflow/(Fa/N) dove: 


Cflow: indica il valore medio degli ultimi due bilanci della som- 
ma algebrica del risultato di esercizio (utile o perdita dell’esercizio) e 
degli ammortamenti; 


Fa: indica l'importo del finanziamento agevolato determinato ai 
sensi dell’articolo 6; 


N: indica il numero degli anni di ammortamento del finanzia- 
mento agevolato, secondo quanto indicato dal soggetto proponente; 


ii) copertura finanziaria delle immobilizzazioni, da determinare 
sulla base del rapporto della somma dei mezzi propri e dei debiti a me- 
dio/lungo termine sul totale delle immobilizzazioni; 


iii) indipendenza finanziaria, da determinare sulla base del rap- 
porto tra i mezzi propri e il totale del passivo; 

iv) incidenza degli oneri finanziari sul fatturato, da determinare 
sulla base del rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato; 


v) incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, da valu- 
tare sulla base del rapporto tra il margine operativo lordo e il fatturato. 


B) Qualità tecnica del progetto proposto, da valutare sulla base dei 
seguenti elementi: 


1) qualità tecnica del progetto: 
i) risultati attesi, da valutare sulla base della chiarezza e della 
pertinenza degli obiettivi che il progetto intende conseguire; 


ii) rilevanza e originalità dei risultati attesi rispetto allo stato 
dell’arte nazionale e internazionale, con una graduazione del punteggio 
in misura crescente a seconda che si tratti di notevole miglioramento di 
processo, notevole miglioramento di prodotto, nuovo processo, nuovo 
prodotto; 


2) impatto del progetto: 
i) interesse industriale, da valutare sulla base dell’interesse indu- 
striale all’esecuzione del progetto; 


ii) potenzialità di sviluppo, da valutare sulla base della capaci- 
tà di generare immediate ricadute ambientali, sociali e industriali nel/i 
settore/i applicativo/i di riferimento e della eventuale capacità di gene- 
rare ricadute positive anche in altre delle tematiche rilevanti previste dal 
presente decreto. 

C) Fattibilità tecnica, organizzativa ed economico-finanziaria del 
progetto proposto, da valutare sulla base dei seguenti elementi: 

1) fattibilità tecnica ed organizzativa; 

i) coerenza ed efficienza delle fasi in cui si articola il progetto, 
con particolare riguardo alla pertinenza dei costi ed ai tempi previsti; 


ii) capacità di realizzare il progetto, sulla base dell’adeguatezza 
delle collaborazioni anche internazionali effettive e stabili e delle risorse 
interne ed esterne dedicate; 


2) fattibilità economico-finanziaria: 
i) sostenibilità economico-finanziaria del progetto. 
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PRESIDENZA 
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI 


DECRETO 14 ottobre 2014. 


Definizione delle risorse finanziarie da assegnare alla re- 
gione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per l’esercizio 
delle funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria. 


IL MINISTRO 
PER GLI AFFARI REGIONALI 
E LE AUTONOMIE 


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e 
successive modificazioni, recante «Riordino della disci- 
plina sanitaria, a norma dell’art. 1, della legge 23 ottobre 
1992, n. 421»; 


Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, re- 
cante norme per il «Riordino della medicina penitenzia- 
ria, a norma dell’art. 5 della legge 30 novembre 1998, 
n. 419»; 


Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Di- 
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu- 
riennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» e, in parti- 
colare, l’art. 2, comma 283, secondo cui, al fine di dare 
completa attuazione al riordino della medicina penitenzia- 
ria di cui al decreto legislativo n. 230 del 1999, compren- 
sivo dell’assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, 
nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli 
ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della 
salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi- 
nistro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per 
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazio- 
ne, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 
e di Bolzano, sono definiti, in particolare, le modalità e i 
criteri per il trasferimento, dal Dipartimento dell’ammini- 
strazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia 
minorile del Ministero della giustizia, al Servizio sanita- 
rio nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di 
lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni 
strumentali, afferenti alla sanità penitenziaria; 


Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi- 
nistri del 1° aprile 2008, (pubblicato nella Gazzetta Uf- 
ficiale n. 126 del 30 maggio 2008) recante «Modalità e 
criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale 
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle ri- 
sorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in 
materia di sanità penitenziaria» ed in particolare l’art. 8 
(Trasferimento alle regioni a statuto speciale e alle pro- 
vince autonome), comma 2, che prevede «nelle more 
dell’attuazione da parte delle regioni a statuto speciale e 
delle province autonome di Trento e Bolzano delle dispo- 
sizioni di cui al comma 1, il Dipartimento dell’ammini- 
strazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia 
minorile continuano a svolgere le relative funzioni e le 
corrispondenti risorse umane, finanziarie e strumentali 
restano temporaneamente acquisite al bilancio del Mini- 
stero della giustizia fino all’avvenuto trasferimento»; 
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Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 192 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 novem- 
bre 2010) recante «Norme di attuazione dello statuto spe- 
ciale della Regione Valle d’ Aosta/Vallée d’ Aoste recanti 
il trasferimento di funzioni in materia di medicina e sanità 
penitenziaria» ed in particolare l’art. 5, comma 1, il quale 
dispone che «Le risorse finanziarie necessarie per l’eser- 
cizio delle funzioni trasferite ai sensi del presente decreto 
sono attribuite alla Regione con decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della giu- 
stizia e il Ministero della salute, d’intesa con la Regione, 
entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente 
decreto»; 


Considerato che la quantificazione delle risorse finan- 
ziarie da trasferire alla regione Valle d’ Aosta, con decor- 
renza 1° gennaio 2015, avviene in sede di ripartizione 
della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per 
la sanità penitenziaria sulla base dei criteri definiti in 
sede di Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolza- 
no, a valere sulle somme stanziate, ai sensi del predetto 
art. 2, comma 283, lettera e), della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, sul relativo capitolo di spesa o, nelle more 
del trasferimento delle funzioni in materia di medicina 
penitenziaria, sul capitolo di spesa del Ministero della 
giustizia; 

Ritenuto che non devono derivare a carico della finanza 
pubblica oneri superiori all'ammontare delle risorse com- 
plessivamente trasferite al Servizio sanitario nazionale 
ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri del 1° aprile 2008, quantificate 
complessivamente in 167,8 milioni di euro a decorrere 
dall’anno 2010; 

Sentito il Ministero della salute e il Ministero della giu- 
stizia che hanno manifestato adesione con note in data 
2 aprile 2014, prot. 1916, e in data 29 aprile 2014, prot. 
3808; 

D’Intesa con la regione Valle d’° Aosta Vallée d’ Aoste, 
espressa con nota del 9 ottobre 2014 prot. 37257; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini- 
stri in data 23 aprile 2014, con il quale sono state delegate 
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alcune funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri 
al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ed in 
particolare, l’art. 2, comma 1, lettera g), relativo alla ela- 
borazione di provvedimenti di natura normativa e ammi- 
nistrativa concernenti le Regioni e le province autonome 
di Trento e Bolzano, anche con riguardo alle norme di 
attuazione degli statuti; 


Decreta: 


Art. 1. 


1. Ai fini dell’esercizio da parte del Servizio sanitario 
regionale delle funzioni sanitarie afferenti alla medicina 
penitenziaria, le risorse finanziare trasferite nelle disponi- 
bilità del Servizio sanitario nazionale sono attribuite alla 
regione autonoma Valle d’Aosta Vallée d’Aoste annual- 
mente, a decorrere dal 1° gennaio 2015 in sede di riparti- 
zione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale 
per la sanità penitenziaria, sulla base dei criteri definiti in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a 
valere sulle somme stanziate, ai sensi del predetto art. 2, 
comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, 
n. 244, sul relativo capitolo di spesa o, nelle more del tra- 
sferimento delle funzioni in materia di medicina peniten- 
ziaria, sul capitolo di spesa del Ministero della giustizia. 


Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi 
di controllo. 


Roma, 14 ottobre 2014 


p. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri 
Il Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie 
LANZETTA 
Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2014 


Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, 
Reg.ne Prev. n. 2957 
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DECRETI E DELIBERE 


DI ALTRE AUTORITÀ 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


DETERMINA 12 novembre 2014. 


Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso 
umano «Sovaldi» (sofosbuvir), autorizzata con procedura 
centralizzata europea dalla Commissione europea. (Deter- 
mina n. 1353/2014). 


Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specia- 
lità medicinale SOVALDI (sofosbuvir) — autorizzata con procedura 
centralizzata europea dalla Commissione Europea con la decisione del 
16/01/2014 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i 
numeri: 

EU/1/13/894/001 400 mg — compressa rivestita con film — flaco- 
ne (HDPE) — 28 compresse 


— 52 — ÉÉ 


EU/1/13/894/002 400 mg — compressa rivestita con film — flaco- 
ne (HDPE) — 84 compresse (3 flaconi da 28) 


Titolare A.I.C.: Gilead Sciences International Limited 


IL DIRETTORE GENERALE 


Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 
1999, n. 300; 

Visto l’art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 
n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , 
che istituisce 1’ Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto 
con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e 
finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme 
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sull’organizzazione ed il funzionamento dell’ Agenzia 
Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell’art. 48 
sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Mini- 
stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica 
amministrazione e la semplificazione e dell’economia e 
delle finanze del 29 marzo 2012; 


Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
Vista la legge 15 luglio 2002, n.145; 


Visto il decreto del Ministro della salute dell’8 novem- 
bre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al 
registro “Visti semplici”, foglio n. 1282, in data 14 no- 
vembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale 
dell’ Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a de- 
correre dal 16 novembre 2011; 


Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente 
“Interventi correttivi di finanza pubblica” con particolare 
riferimento all’art. 8; 


Visto l’art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 
2000, n. 388; 


Visto l’art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza 
pubblica”, che individua i margini della distribuzione per 
aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; 


Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante “Di- 
sciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 
lotta contro il doping”; 


Visto l’articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 
2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per 
1 prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di 
autorizzazioni; 


Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pub- 
blicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l’attuazione della 
direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) 
relativa ad un codice comunitario concernenti i medicina- 
li per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; 


Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; 
Visto il Regolamento n. 726/2004/CE; 


Vista la determinazione 29 ottobre 2004 “Note AIFA 
2004 (Revisione delle note CUF)”, pubblicata nel supple- 
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 no- 
vembre 2004 e successive modificazioni; 


Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pub- 
blicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale n. 156 del 
7 luglio 2006; 


Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale 
n. 227, del 29 settembre 2006 concernente “Manovra per 
il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non 
convenzionata”; 


Vista la domanda con la quale la ditta Gilead Sciences 
International Limited ha chiesto la classificazione, ai fini 
della rimborsabilità; 


Visto il parere della commissione consultiva tecnico- 
scientifica nella seduta del 15/05/2014; 


Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella se- 
duta del 30/09/2014; 


—. gi 
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Vista la deliberazione n. 32 in data 14 ottobre 2014 del 
Consiglio di amministrazione dell’ AIFA adottata su pro- 
posta del direttore generale; 


Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi 
della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir 
attribuito un numero di identificazione nazionale; 


Determina: 


Art. 1. 


Descrizione del medicinale e attribuzione numero AIC 


Alla specialità medicinale Sovaldi (sofosbuvir) nelle 
confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri 
di identificazione nazionale: 

Confezioni: 

400 mg — compressa rivestita con film — flacone 
(HDPE) — 28 compresse - AIC n. 043196017/E (in base 
10) 1967MK (in base 32); 

400 mg — compressa rivestita con film — flaco- 
ne (HDPE) — 84 compresse (3 flaconi da 28) - AIC 
n. 043196029/E (in base 10) 1967MX (in base 32). 

Indicazioni terapeutiche: Sovaldi è indicato in associa- 
zione ad altri medicinali per il trattamento dell’epatite C 
cronica (chronic hepatitis C, CHC) negli adulti. 

Per l’attività specifica per il genotipo del virus dell’epa- 
tite C (HCV), fare riferimento al testo del riassunto delle 
caratteristiche di prodotto. 


Art. 2. 


Classificazione ai fini della rimborsabilità 


La specialità medicinale Sovaldi (sofosbuvir) è classi- 
ficata come segue: 


Confezione: 400 mg — compressa rivestita con film 
— flacone (HDPE) — 28 compresse - AIC n. 043196017/E 
(in base 10) 1967MK (in base 32). 


Classe di rimborsabilità: A. 
Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 15.000,00. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 24.756,00. 
Confezione: 400 mg — compressa rivestita con film 
— flacone (HDPE) — 84 compresse (3 flaconi da 28) - AIC 
n. 043196029/E (in base 10) 1967MX (in base 32) 
Classe di rimborsabilità: A. 
Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 45.000,00. 
Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 74.268,00. 
Validità del contratto: 18 mesi, decorrenti dalla prima 
commercializzazione. 
Attribuzione del requisito dell’innovatività terapeutica 
importante, da cui consegue: 
la non applicazione delle riduzioni temporanee di 
legge; 
l’inserimento nel fondo del 20% per i farmaci 
innovativi; 
l’inserimento nell’elenco dei farmaci innovativi ai 


sensi dell’art. 1, comma 1, dell’accordo sottoscritto in 
data 18 novembre 2010 (Rep. Atti n. 197/CSR). 
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Sconto obbligatorio alle Strutture pubbliche sul prezzo 
ex factory come da condizioni negoziali. 


L’azienda si impegna a trasmettere con cadenza bime- 
strale un’analisi circa la stima del numero di pazienti in 
trattamento con sofosbuvir per una verifica comparativa 
dei dati disponibili sul registro web based. 


Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri uti- 
lizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, do- 
vranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di 
arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda 
di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo 
le indicazioni pubblicate sul sito dell’ Agenzia, piattafor- 
ma web — all’indirizzo https://\www.agenziafarmaco.gov. 
it/registri/ che costituiscono parte integrante della presen- 
te determinazione. 


Nelle more della piena attuazione del registro di mo- 
nitoraggio web-based, onde garantire la disponibilità 
del trattamento ai pazienti le prescrizioni dovranno es- 
sere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e ap- 
propriatezza prescrittiva riportati nella documentazio- 
ne consultabile sul portale istituzionale dell’ Agenzia: 
http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ 
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio. 


I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dal- 
la data di entrata in vigore della presente determi- 
nazione, tramite la modalità temporanea suindicata, 
dovranno essere successivamente riportati nella piat- 
taforma web, secondo le modalità che saranno indicate 
nel sito:  http://\www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/ 
registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio. 
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Art. 3. 


Classificazione ai fini della fornitura 


La classificazione ai fini della fornitura del medicinale 
Sovaldi (sofosbuvir) è la seguente medicinale soggetto 
a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per 
volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospe- 
dalieri o di specialisti (RNRL) — internista, infettivologo, 
gastroenterologo. 


Art. 4. 
Condizioni e modalità di impiego 


Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto 
dall’allegato 2 e successive modifiche, alla determinazio- 
ne 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione 
diretta - pubblicata nel supplemento ordinario alla Gaz- 
zetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004. 


Art. 5. 
Disposizioni finali 
La presente determinazione ha effetto dal giorno suc- 
cessivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 


della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società ti- 
tolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio. 


Roma, 12 novembre 2014 


Il direttore generale: PANI 
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ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI 


AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO 


Rinnovo dell’autorizzazione all’immissione in commercio, 
secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medi- 
cinale per uso umano «Meropenem Sandoz», con conse- 
guente modifica degli stampati. 


Estratto determina FV n. 351/2014 del 29 ottobre 2014 


Medicinale: MEROPENEM SANDOZ. 
Confezioni: 


040077 012 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per in- 
fusione» 1 flaconcino in vetro 


040077 024 «500 mg polvere per soluzione iniettabile o per in- 
fusione» 10 flaconcini in vetro 


040077 036 «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per 
infusione» 1 flaconcino in vetro 


040077 048 «1000 mg polvere per soluzione iniettabile o per 
infusione» 10 flaconcini in vetro 


Titolare AIC: Sandoz S.P.A. 
Procedura Mutuo Riconoscimento NL/H/1727/001-002/R/001 


Con scadenza il 23 maggio 2013 è rinnovata, con validità illimi- 
tata, l’autorizzazione all’immissione in commercio previa modifica del 
Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e 
dell’Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore del- 
la presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia 
siano ancora presenti. 


Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Rias- 
sunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo 
ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella Gaz- 
zetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione. 


In ottemperanza all’art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 
24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono 
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in com- 
mercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare 
dell’AIC che intende avvalersi dell’uso complementare di lingue estere, 
deve darne preventiva comunicazione all’ AIFA e tenere a disposizione 
la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. 
In caso di inosservanza delle disposizioni sull’etichettatura e sul foglio 
illustrativo si applicano le sanzioni di cui all’art. 82 del suddetto decreto. 


Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica italiana della presente determinazione che i 
lotti prodotti nel periodo di cui all’articolo 2, comma 2, della suddetta 
determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono es- 
sere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale 
indicata in etichetta. 
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La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a 
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’im- 
missione in commercio del medicinale. 


14A09196 


Trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’immissio- 
ne in commercio del medicinale per uso umano «Celeco- 
xib Genthon». 


Estratto determina V&A n. 2359/2014 
del 10 novembre 2014 


È autorizzato il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione 
all’immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora re- 
gistrato a nome della società Genthon BV, Microweg 22, 6545 CM Ni- 
Jmegen, Olanda (NL) 

Specialità Medicinale CELECOXIB GENTHON: 

A.I.C. n. 042328017 - «100 mg capsule rigide» 1 capsula in bli- 
ster PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328029 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328031 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328043 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328056 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328070 - «200 mg capsule rigide» 1 capsula in bli- 
ster PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328082 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328094 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328106 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in 
blister PVC/AL; 

A.I.C. n. 042328118 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in 
blister PVC/AL, 
alla società: Sandoz S.P.A., Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Orig- 
gio, Varese (VA). 

Codice Fiscale 00795170158. 


Stampati 


Il Titolare dell’ Autorizzazione all'immissione in commercio deve 
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della 
Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteri- 
stiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al 
Foglio Illustrativo e all’Etichettatura. 


Smaltimento scorte 


Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Deter- 
minazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di 
cui all’art. 2, comma |, della medesima Determinazione, non recanti le 
modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


14A09249 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Lercanidipina Ratio- 
pharm Italia». 


Estratto determina V&A n. 2362/2014 
del 10 novembre 2014 


Procedura EU numero: DE/H/1911/001-002/II/016 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 283 


È autorizzata la seguente variazione: 


aggiornamento del Drug Master File mediante il completo ag- 
giornamento del modulo 3.2.S del principio attivo Lercanidipina HCI 
Glenmark. per l’introduzione di un nuovo sito di produzione: Laxmi 
Organic Industries Limited, B-2/2, 3/1/1, 3/1/2 MIDC Mahad, Dist. - 
Raigad - 402309 India 
relativamente al medicinale: LERCANIDIPINA RATIOPHARM ITA- 
LIA edalle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia 
a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento. 


Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.R.L. 
Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


14A09250 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Urapidil Stragen». 


Estratto determina V&A n. 2363/2014 
del 10 novembre 2014 


Procedura EU numero: DE/H/2963/001-003/1I/003 
È autorizzata le seguenti variazioni: 


aggiornamento del dossier con l’introduzione del Risk Manage- 
ment Plan e del PSMF 


relativamente al medicinale: URAPIDIL STRAGEN ed alle confezioni 
autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura 
di Mutuo Riconoscimento. 


Titolare A.I.C.: Stragen Nordic A/S. 
Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 


vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


14A09251 


Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio 
del medicinale per uso umano «Acnatac». 


Estratto determina V&A n. 2364/2014 
del 10 novembre 2014 


Procedura EU numero: SE/H/1134/001/1I/002 trasmessa il 25 apri- 
le 2014 

È autorizzata la seguente variazione: 

aggiornamento dell’ Environmental Risk Assessment. La proce- 

dura si è conclusa con esito positivo da parte del Reference Member 
State con un post-approval commitment relativo all’esecuzione di uno 
studio di fase II per la clindamicina fosfato. 

L’azienda deve soddisfare tale commitment entro un anno dall’ap- 
provazione europea della variazione. 
relativamente al medicinale: ACNATAC ed alle confezioni autorizzate 
all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo 
Riconoscimento. 


Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.P.A. 


ne 


5-12-2014 


Smaltimento scorte 


I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla 
data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1 
comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2014. 


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successi- 
vo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana. 


14A09252 


MINISTERO DEL LAVORO 
E DELLE POLITICHE SOCIALI 


Approvazione della delibera n. 92 adottata dal consiglio 
di amministrazione dell’ente nazionale di previdenza ed 
assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 
18 giugno 2014. 


Con ministeriale n. 36/0015594/MA004.A007/CONS-L-52 del 
14 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 92 adottata dal Consiglio 
di amministrazione dell’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per 
i consulenti del lavoro (ENPACL), in data 18 giugno 2014, concernente 
l’aggiornamento dei coefficienti per il calcolo della riserva matematica 
in caso di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi di pratican- 
tato, del corso legale di laurea e del periodo di servizio militare, nonché 
i servizi ad esso equiparati, di cui all’art. 44 del Regolamento di previ- 
denza ed assistenza. 


14A09322 


Approvazione della delibera n. 120/14/DIST adottata dal 
consiglio di amministrazione della cassa nazionale di pre- 
videnza ed assistenza dei dottori commercialisti in data 
30 luglio 2014. 


Con ministeriale n. 36/0015599/MA004.A007/COM-L-129 del 
14 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 120/14/DIST, adottata dal 
Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed as- 
sistenza dei dottori commercialisti in data 30 luglio 2014, concernente la 
rivalutazione delle pensioni e dei contributi, con decorrenza 1° gennaio 
2015, in applicazione dell’indice generale annuo dei prezzi al consumo 
per le famiglie di operai ed impiegati, ai sensi dell’art. 11, comma 3, e 
dell’art. 20-bis del regolamento di disciplina del regime previdenziale. 


14A09323 


Approvazione della delibera n. 7/14/AdD adottata dall’as- 
semblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 
2014. 


Con ministeriale n. 36/0015380/MA004.A007/COM-L-126 
dell’11 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 7/14/AdD, adottata dall’ As- 
semblea dei Delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 
dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014, concernente la mo- 
difica dell’art. 3 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale 
relativo al termine del versamento del contributo di maternità. 


14A09324 


GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


Serie generale - n. 283 


Approvazione della delibera n. 9/14/AdD adottata dall’as- 
semblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza 
ed assistenza dei dottori commercialisti in data 26 giugno 
2014. 


Con ministeriale n. 36/0015496/MA004.A007/COM-L-128 del 
13 novembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 9/14/AdD, adottata dall’ As- 
semblea dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza 
dei dottori commercialisti in data 26 giugno 2014, concernente modifi- 
che agli articoli 1, 2, 3, 6, 8,9 e 11 edai disciplinari C, E, F ed H del 
nuovo Regolamento di disciplina delle funzioni di assistenza e mutua 
solidarietà. 


14A09325 


Approvazione della delibera n. 118/2014 adottata dal consi- 
glio di amministrazione della Cassa italiana di previden- 
za ed assistenza dei geometri liberi professionisti in data 
15 luglio 2014. 


Con ministeriale n. 36/0015198/MA004.A007/GEO-L-111 
del 6 novembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero 
dell’economia e delle finanze, la delibera n. 118/2014 adottata dal Con- 
siglio di Amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assisten- 
za dei geometri liberi professionisti in data 15 luglio 2014, con la quale 
l’Ente ha inteso stabilire nuove modalità e termini di versamento dei 
contributi obbligatori per i neo iscritti. 


14A09326 


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI 


Domanda di registrazione della denominazione 
«FRANKISCHER GRUNKERN» 


Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea — serie C n. 410 del 18 novembre 2014, a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera 4) del Regolamento (UE) n. 1151/2012 
del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodot- 
ti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Denomina- 
zione di Origine Protetta, presentata dalla Germania ai sensi dell’art. 49 
del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria “Orto- 
frutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati” - «FRANKISCHER 
GRUNKERN». 


Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disci- 
plinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche 
agricole alimentari e forestali — Dipartimento delle Politiche Compe- 
titive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione 
Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippi- 
ca — EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 — Roma, per gli operatori 
interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare 
eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del 
presente comunicato, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo comma 
del predetto regolamento comunitario. 


14A09328 


LOREDANA COLECCHIA, redattore 


DELIA CHIARA, vice redattore 
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MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico: 


— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, 
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma # 06-85082147 


— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile suisiti www.ipzs.it 
e www.gazzettaufficiale.it. 


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per 
corrispondenza potranno essere inviate a: 


Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato 

Direzione Marketing e Vendite 

Via Salaria, 1027 

00138 Roma 

fax: 06-8508-3466 

e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it 
avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione edi 
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il 
DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato 
in contanti alla ricezione. 


GAZZETTA @& UFFICIALE 


DELLA REPUBBLICA ITALIANA 


CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio) 
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa) 
CANONE DI ABBONAMENTO 


Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: 
(di cui spese di spedizione € 257,04)* - annuale 438,00 
(di cui spese di spedizione € 128,52)* - semes 239,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: 
(di cui spese di spedizione € 19,29)" - annual 68,00 
(di cui spese di spedizione € 9,64)* - semes 43,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: 
(di cui spese di spedizione € 41,27)* - annual 168,00 
(di cui spese di spedizione € 20,63)* - semes 91,00 


Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: 
(di cui spese di spedizione € 15,31)* - annual 65,00 
(di cui spese di spedizione € 7,65)* - semes 40,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: 
(di cui spese di spedizione € 50,02)* - annual 16700 
(di cui spese di spedizione € 25,01)" - semes 90,00 
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: 
(di cui spese di spedizione € 383,93)" - annual 819,00 
(di cui spese di spedizione € 191,46)* - semes 431,00 


N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili 


CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO 
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) 


PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI 
(Oltre le spese di spedizione) 
Prezzi di vendita: serie generale 
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico 
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione 
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


PARTE | - 5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI 
(di cui spese di spedizione € 129,11)* - annuale 302,47 
(di cui spese di spedizione € 74,42)* - semestrale 166,36 


GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II 
(di cui spese di spedizione € 40,05)* - annuale 86,72 
(di cui spese di spedizione € 20,95)* - semestrale 55,46 


Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) 1,01 (€0,83+ IVA) 


Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte Il viene imposta I.V.A. al 22%. 


RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI 


Abbonamento annuo 190,00 
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% 180,50 
Volume separato (oltre le spese di spedizione) & 18,00 


I.V.A. 4% a carico dell'Editore 


Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e 
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e 
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. 
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. 
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi 
potranno essere forniti soltanto a pagamento. 


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale. 


RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO 


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C. 
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